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Più "Elettricità" 
per il vostro denaro! 



Questa è la 
pila «Tigre» 
della 

Hellesens! 

La pila «Tigre» della 
Hellesens è stata la prima 
pila a secco nel mondo e 
lo è rimasta. Nessun'altra Tha 
superata in capacità e durata. 

La pila a secco è stata inventata 
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da 
allora la pila con la tigre serve in 
tutto il mondo per la illuminazione 
di lampade, per l'accensione di radio, 
per Tilluminazione di lampade al 
magnesio e per il funzionamento di 
telecamere. Le fabbriche Hellesens 
della Danimarca sono le più moderne 
in Europa e forniscono anche la Casa 
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens 
è una pila con indomabile potenza, dura più 

a lungo e presenta una maggiore capacità. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati 
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le 
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme, 
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista più elettricità. 
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923. 


Più "Elettricità” 
per il vostro denaro 
con la pila «Tigre» 
della Hellesens 







Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supertester 680 E con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 


I principali sono: 

Amperometro a .Tenaglia modello « Amperclamo » per Corrente Alternata: 
Portate: 2.5 - 10 - 25 - 100 - 2.50 e 500 Ampères C.A. 

Prova transistori e prova diodi modello « Transtest ■ 662 I. C. E. 

Shunta supplementari per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères C.C. 

Volt - ohmetro a Transistor: di altissima sensibilità. 

Sonda a puntale per prova temperature da —30 a + 200 °C. 

Trasformatore mod. 616 per Amp. C.A.: Portate: 250 mA - 
1 A - 5 A 25 A 100 A C.A. 

Puntale mod. 18 per prova di ALTA TENSIONE: 25000 V. C.C 
Luxmetro per portate da 0 a 16.000 Lux. mod. 24. 


MILAN 


lertester 680 


BREVETTATO. 


Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e Amperometrici in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% !! 


VOLTS C.C.: 

VOLTS C.A.: 

AMP. C.C.: 
AMP. C.A.: 
OHMS: 
Rivelatore di 
REATTANZA: 
CAPACITA': 

FREQUENZA: 
V. USCITA: 
DECIBELS: 


IL PIÙ 
PRECISO I 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 85 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCALA (mm 85 x 65) 
Pannello superiore interamente in CRISTAL 
antiurto: IL TESTER PIU' ROBUSTO. PIU 
SEMPLICE. PIU' PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette allo strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alia portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche. 

Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile. 

Circuito elettrico con spe¬ 
ciale dispositivo per la com 
pensatone degli errori dovuti 
agli sbalzi di temperatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti 
e minor facilità di errori 
passare da una portata all 
IL TESTER DALLE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI: IL TESTER PER I RADIO 
TECNICI ED ELETTROTECNICI PIU' ESIGENTI ! 


7 portate: 
6 portate: 

6 portato: 

5 portate: 

6 portata: 

1 portata: 

4 portate: 

2 portata: 
6 portata: 

5 portato: 


con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. - 10 V, 

50 V. - 200 V. - 500 V. e 1000 V. C.C. 

con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 V. - 10 V. - 50 V. 

250 V. - 1000 V. e 2500 Volts C.A. 

50 pA - 500 pA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C.C. 
250 uA 2.5 mA • 25 mA 250 mA e 2.5 Amp. C.A 

Q : 10 - Li x 1 - £2x10 - £1x100 - £2 x 1000 - £2 x 10000 

(per letture da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megaohms). 
da 0 a 10 Megaohms. 

da 0 a 5000 e da 0 a 500.000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 
200 Microfarad. 

0-f 500 e 0-r 5000 Hz. 

2 V. - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V. e 2500 V. 
da — 10 dB a + 62 dB. 


IL PIÙ 
COMPLETO! 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 


LIRE 12.5001! 

franco nostro Stabilimento 


Richiedere Cataloghi gratuiti a: 


Per pagamento alla consegna 

omaggio dal ralatlvo astuccio !!! 

Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lira 8200 
franco nostro Stabilimento. 



VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA 'PANNELLO, 
PORTATILI E DA LABORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8 - 0 . 
















il primo 
TV da 11” 
in scatola 
di montaggio 

Alimentazione: 

12 Vc.c. 
oppure 220 Vc.a. 


eh] lo fa da sé... 
fa il portatile 



L'UK 1000 è un apparecchio impostato in modo 
da ridurre al minimo le difficoltà di montaggio: 
lo stesso gruppo integrato nonché i vari 
trasformatori MF video e suono, vengono forniti 
pretarati e ad apparecchio finito è sufficiente il solo 
perfezionamento della taratura. Le varie operazioni 
di assemblaggio sono ampiamente descritte 
e illustrate in modo da accompagnare 
passo passo fino alla completa realizzazione. 

Tale impostazione conferisce a questa scatola 
di montaggio un elevatissimo grado di efficienza 
quale strumento didattico, alla portata dello studente, 
dell'autodidatta e dell’amatore sperimentato. 


1000 



* Esclusi mobile e cinescopio. 





















la tradizione 
delle nostre riviste 
è il costante 
miglioramento 


Le nostre riviste non hanno bisogno di presentazione. 
Sono considerate le più autorevoli pubblicazioni italiane 
nel loro campo; per questo motivo ricevono inviti da 
ogni mostra elettronica, in qualsiasi parte del mondo 
avvenga. 

Il loro successo dipende in gran parte dalla tempestività 
delle informazioni e dalFattualità degli articoli. 

Gli abbonati alle nostre riviste ricevono direttamente, 
con anticipo, le informazioni sui progressi raggiunti in 
ogni Paese. 

Abbonarsi alle nostre riviste lignifica quindi procurarsi 


uno strumento di lavoro e di consultazione unico, oltre 
agli omaggi consistenti nei volumi tecnici tanto richiesti, 
da esaurirsi in brevissimo tempo ad ogni edizione. Ma i 
nostri abbonati non si devono preoccupare per assicurarsi 
tali volumi: per loro sono automaticamente prenotati, per 
cui li ricevono gratis a domicilio. 

Fra le pagine di questo fascicolo ci sono dei bollettini di 
conto corrente postale. Servitevene: è un mezzo rapido 
e sicuro per sottoscrivere gli abbonamenti. 

Ve lo suggeriamo cordialmente. | |J_ ■ 
















da leggerò 
subito 



cusate il titolo perentorio, ma vi dobbiamo 
dare una notizia urgente, e siamo sicuri che 
l’accoglierete con favore. Per non farvi atten¬ 
dere troppo, vi diciamo subito che, dal 1° Gennaio 
1971, « Sperimentare » e « Selezione Radio TV » si 
fonderanno in una rivista sola. 


Ci chiederete, ora, donde viene tanta nostra sicu¬ 
rezza di avere interpretato i vostri desideri. La rispo¬ 
sta è assai semplice: il suggerimento ci è stato dato 
proprio da molti di voi, nelle lettere che riceviamo 
ogni giorno. Abbiamo riflettuto a lungo, valutato il 
prò e il contro, e concluso che avete ragione. 

Rifacciamo un po’ di storia. Selezione Radio TV 
nacque nel 1957. A quell’epoca era un fascicoletto esile 
esile, con poche paginette nelle quali dovevano coa¬ 
bitare tutti gli argomenti. Non dimentichiamo che l’elet¬ 
tronica di 13 anni fa, ai giorni nostri è quasi oggetto 
di antiquariato. Allora la rivista andava bene così. 
Erano le circostanze di tempo e di sviluppo tecnico 
del momento che davano dimensioni e valore alla 
rivista. 


Poi, come in tutte le cose, vi fu l’evoluzione e la 
rivista diventò grande, sempre più grande. 

Quando compì 10 anni, esattamente nel 1967, su 
molte istanze di lettori che volevano cose «facili» 
fu creato «Sperimentare» dal contenuto accessibile e 
gaio, che non occorre vi spieghiamo perché lo 
conoscete. 

L’evoluzione, tuttavia, è come un fluido che arriva 
dovunque. Ascoltate bene questo fatto singolare: dap¬ 
prima si è evoluta la tecnica, poi si sono evoluti i 
tecnici. 

Una volta per codesti cicli occorrevano dei secoli; 
ai giorni nostri bastano pochi lustri per dover cambiare 
o modificare dei sistemi e adattarli alla realtà che si 
trasforma. Siete quindi voi, lettori, gli evoluti a tal 
punto da poter estendere le vostre ricerche, i vostri 
studi, le vostre sperimentazioni, dal campo introdut¬ 
tivo al campo propriamente tecnico, e comprenderli 
entrambi. 




E’ per altro singolare, il fatto che, anche il tecnico 
finito, trova assai sovente interesse e guida nella 
parte ampiamente descrittiva di «Sperimentare». Allo 
stesso modo un grande musicista non disdegna di 
interpretare la Serenata di Schubert, che sembra mu¬ 
sica per dilettanti, poiché vi trova diletto per lo spirito, 
in determinati momenti, quanto ne può trovare in altri 
nella complessa dodecafonia di Schoenberg, adatta ai 
virtuosissimi. 

Ora i nostri tecnici, molti dei quali sono anche inse¬ 
gnanti, sentono la necessità di avere a portata di mano 
le notizie, gli studi, le informazioni sull'elettronica a 
tutti i livelli. 

Fino alla fine del 1970 questo servizio sarà reso 
da due riviste separate; ciò ha messo finora molti let¬ 
tori nella necessità di sottoscrivere due abbonamenti, 
tenere due raccolte occupando più spazio, procedere 
a doppie consultazioni e così via. Dal 1971 la. pubbli¬ 
cazione, per tutti, sarà una sola. Tutto semplificato e 
nessuna perplessità sulle scelte. 

Come apparirà la nuova rivista? Avrà il formato di 
«Sperimentare» poiché le pagine più grandi si adatte¬ 
ranno meglio all'ampliamento del contenuto. 

Il numero delle pagine risulterà naturalmente supe¬ 
riore a quello di Sperimentare. Gli argomenti saranno, 
come già detto, quelli di «Selezione Radio TV» più 
quelli di «Sperimentare». 

A questo proposito riteniamo opportuno assicurare 
i lettori che la Redazione avrà cura di dosare oppor¬ 
tunamente gli argomenti, e di cercare, come sempre, 
quelli che veramente interessano. In tal modo il let¬ 
tore, qualunque sia il suo grado di preparazione, troverà 
diletto e profitto nella lettura dalla prima all’ultima 
pagina. 

Ed ora viene il momento psicologico. Nel riunire 
le riviste ci siamo preoccupati di non «spezzare» quel 
«qualche cosa» che tiene unite le pubblicazioni ai 
lettori. Il «qualche cosa» che scende nelle profondità 
dell’animo è simboleggiato dal titolo. I titoli, nel nostro 
caso, sono due, cosicché abbiamo deciso di conser¬ 
varli entrambi. La nuova rivista si chiamerà «Selezione 
Radio TV» e «Sperimentare». Avrete il vantaggio di 
poterla chiedere con l’uno o con l’altro nome, e vi 
sarà comunque consegnata. Infatti, ultima notizia che 
vi dobbiamo dare, la rivista unificata la si potrà acqui¬ 
stare dai giornalai, oltre che prenotare in abbonamento. 
Confidiamo sempre nella vostra simpatia. Se noi vi¬ 
viamo, lo dobbiamo a voi, e in segno di gratitudine 
cercheremo di servirvi sempre meglio. 

Noi teniamo gli occhi puntati su tutto il mondo, e 
distilliamo per voi ogni novità che merita di essere 
conosciuta. 

Grazie per la vostra costante amicizia. 


campagna 

abbonamenti 

1971 

offerta speciale per chi si 
abbona entro il 1511/1971 


«Selezione R. TV - Sperimentare» 

L. 

5.000 

«Catalogo HT - : 00» 

» 

6.000 

di circa 950 pagine 

«Carta Hi sconta » 





Offerta speciale 

L. 

5.000 

«Elettronica Oggi» 

L. 

6.000 

«Cataloao HT : 00» 

di circa 950 pagine 

«Carta Hi sconto » 

11 

6.000 
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6.000 

«Selezione R. TV - Sperimentare» 

L. 

5.000 

«Elettronica Oggi» 

11 

6.000 

«Cataloao HT OO» 

di circa 950 pagine 

«Prontuario intercambiabilità 

11 

6.000 

dei transistori» 

«Carta Hi sconto » 

11 

500 



Offerta speciale 

L. 

9.900 


Ci si può abbonare usando il modulo di c/c postale 
inserito fra le pagine di questa rivista, oppure 
presso i punti di vendita della G. B. Ci in Italia. 
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un hobby 
entusiasmante: 
ingrandite in casa 
le vostre fotografie 


Qualunque formato, qualunque 
particolare... da un’unica negativa 
decine di fotografie diverse! 

E' facile, è divertente e costa poco. 

Dove c’è fotografia c'è sempre un DURST 

J 35 per negative bianconero 
fino a 24 x 36 mm 
J 66 per negative bianconero 
fino a 6 x 6 cm 

M 301 per negative bianconero/colore 
fino a 24 x 36 mm 

M 600 per negative bianconero/colore 
fino a 6 x 6 cm 


Inviamo a richiesta il libretto 

« L’ ingrandimento fotografico » 

contro rimessa di L.250 per spese, 

Richiedeteci gratis i seguenti prò-a. 
spetti. 

Oì 

C\J 

Guida per il dilettante □ 

Durst J 35 □ Durst M 301 □ 
Durst J 66 □ Durst M 600 □ 
ERCA S.p.A. Concessionaria esclu¬ 
siva per l’Italia - Via M. Macchi 
29 - 20124 Milano. 
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UN SENSIBILE FONOMETRO 

di L. LOPRIORE 


immaginatevi una domenica 
di primavera, della prima¬ 
vera scorsa, col bel tempo 
che l'ha caratterizzata: una dome¬ 
nica di pioggia, per dirla in breve. 
Immaginatevi ora il sottoscritto al¬ 
le prese col problema di come pas¬ 
sare il tempo previsto per una gita 
andata in fumo: voi cosa avreste 
fatto? Vi sareste messi a guardare 
la televisione, col pericolo di tro¬ 
varvi davanti il Colonnello Bernac- 
ca, quel Colonnello che il giorno 
prima aveva preannunciato bel tem¬ 
po su tutta la penisola e sulle iso¬ 
le perfino? No, mai, meglio la mor¬ 
te. Ma il problema rimaneva. Mi ri¬ 
cordai allora di un mio vecchio de¬ 
siderio mai attuato, quello della 
costruzione di un sensibile fono¬ 
metro. E fu così che cominciai a 
sfogliare riviste e schemari vari: 
qualcosa trovai, anzi ben due sche¬ 
mi, ma... vediamo un po’: uno, due, 
tre... però, sei transistori nel primo, 
cinque nel secondo schema, e tutti 
collegati lì, in fila, in tanti stadi 


pressoché uguali, con le loro strane 
sigle di origine nettamente ameri- 
caneggianti, ed equipaggiati di de¬ 
cine e decine di resistori e conden¬ 
satori. Come come? Mettermi a co¬ 
struire simili aggeggi col pericolo 
di morir di noia, e per giunta senza 
lasciare nulla agli eredi, poiché tut¬ 
ti i risparmi se ne sono andati in 
strani transistori? Ma siamo matti? 
Decisi di autoprogettarmi il tutto. 
In pratica per semplificare netta¬ 
mente il montaggio non rimanevano 
che due soluzioni: i circuiti integrati 
o le unità premontate o premontabi¬ 
li. Scartai subito i primi, sia perché 
costano attualmente sempre cifre 
non tanto trascurabili, ma soprattut¬ 
to perché non avevo sufficiente 
esperienza nel loro campo per auto¬ 
progettarmi un complesso che li 
utilizzasse. Rimanevano le secon¬ 
de: ed eccomi di nuovo a sfogliare; 
cataloghi questa volta. 

In quello G.B.C. trovai un’unità 
molto interessante: si trattava del¬ 
la scatola di montaggio di un am¬ 


plificatore telefonico che dai dati 
forniti prometteva assai bene. Ed 
ecco che nel giro di circa un mese 
e mezzo di sperimentazione (nel 
tempo libero, non continuata) arri¬ 
vai alla progettazione completa di 
un insieme di apparecchi tutti fun¬ 
zionanti in maniera molto migliore 
di quanto non desiderassi, tutti fa¬ 
cilmente realizzabili con una spesa 
bassa, a prescindere dalla scatola 
di montaggio, peraltro economica 
anch essa. Il lettore cattivo nel frat¬ 
tempo ha aggrottato le ciglia com¬ 
mentando: «Ma guarda questo! Pri¬ 
ma parla di un fonometro, poi di 
diversi apparecchi! Ma insomma! 
e prende la penna per scrivere una 
lettera minatoria alla Redazione. Ed 
invece la spiegazione è assai sem¬ 
plice: realizzato infatti il fonome¬ 
tro, mi accorsi che lo strumento 
forniva intensità elettriche così ri¬ 
levanti ogni mìnimo rumore da sug¬ 
gerire numerose altre applicazioni: 
almeno altre due. Ma andiamo con 
ordine. 
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LA SCATOLA DI MONTAGGIO 
UK 90 

Ho detto che il complesso utiliz¬ 
za una scatola di montaggio: per co¬ 
loro che non le conoscono ancora, 
dirò che sì tratta di confezioni con¬ 
tenenti ogni parte per la realizzazio¬ 
ne dell’apparecchiatura alla quale 
si riferiscono, dal circuito stampa¬ 
to alle viti, dai transistori ai fili per 
i collegamenti. Esse sono fornite 
di chiare istruzioni per il montag¬ 
gio, che in tal modo riesce di sicuro 
successo, ed hanno un prezzo nien¬ 
te affatto proibitivo. Quella che in¬ 
teressa a noi è rUK90-SM/1090-00 
del HIGH-KIT reperibile presso i 


punti di vendita dell’organizzazione 
G.B.C. Originariamente essa è re¬ 
lativa, come ho già detto, ad un 
amplificatore telefonico, ed è com¬ 
pleta di captatore elettromagneti¬ 
co. Il circuito consta di cinque 
transistori. Non mi dilungherò sul 
funzionamento poiché esso è chia¬ 
ramente spiegato nelle istruzioni di 
montaggio accluse al KIT. 

I dati forniti dall’HIGH-KIT riguar¬ 
do all 'unità sono i seguenti: 50 jaV 
di entrata; 100 mW indistorti 
di uscita: assai invitanti, dunque. 

Per mezzo di questa scatola di 
montaggio si va incontro ai seguen¬ 
ti vantaggi: bassa spesa, impossibi¬ 
lità di errori di cablaggio, certezza 


di funzionamento dovuta alla bontà 
dello schema e dei materiali impie¬ 
gati. 

Come ho già detto, tutti i vari 
montaggi sono stati realizzati par¬ 
tendo da questo KIT, senza appor¬ 
tare su di esso alcuna modifica, 
salvo collegare al posto del capta¬ 
tore, il trasformatore TI. Inoltre io 
ho sostituito il potenziometro PI 
con uno del valore di 22 kO poiché 
la regolazione della sensibilità mi 
è sembrata diventare più agevole, 
ma ciò non è indispensabile. Negli 
schemi che seguiranno l’unità che 
possiamo considerare premontata 
è rappresentata sotto forma di un 
rettangolo con delle lettere: esse 
sono riferite ai corrispondenti pun¬ 
ti dello schema elettrico e sono 
serigrafate sul circuito stampato. 

IL FONOMETRO 

Come si può facilmente consta¬ 
tare dallo schema relativo al fono¬ 
metro (fig. 2), la sua realizzazione 
è semplicissima. Troviamo infatti 
un altoparlante AP collegato al se¬ 
condario del trasformatore di usci¬ 
ta TI. Al primario di questo è col¬ 
legata I entrata dell ampiificatore 
(corrispondente ai terminali A-B), 
per mezzo del quale il segnale rac¬ 
colto da AP è portato ad un livello 
considerevole. All'uscita dell’unità 
premontata (terminali D + E) è 
collegato il secondario di un secon¬ 
do trasformatore, T2. Al primario è 
presente il segnale pronto ad esse¬ 
re misurato. Giungiamo ora davanti 
a diverse alternative: disponendo 
di un tester adatto a misure ampe- 
rometriche in c.a., il problema della 
misurazione è risolto: è sufficiente 
collegare i puntali ai terminali 1-2, 
cioè ai capi estremi del primario di 
T2, nella portata, per intensità so¬ 
nore medio-basse, di 25-50 mA f.s., 
ovvero in altre portate più alte o 
più basse a seconda della maggiore 
o minore sensibilità ai rumori de¬ 
siderata. Non bisogna poi dimenti¬ 
care che anche PI provvede alla re¬ 
golazione della sensibilità stessa, 
perciò è consigliabile prevedere 
portate più alte che eviteranno vio¬ 
lenti urti deN’indice dell'Indicatore 
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Fig. 3 - Schema elettrico dell’audiorelè. 


a f.s.-, salvo poi ruotare PI a secon¬ 
da delle necessità. Resterà comun¬ 
que possibile cambiare scala, in ca¬ 
so di inadeguatezza della scelta. 

Nel caso il tester in vostro pos¬ 
sesso fosse in grado di misurare la 
sola c.c., basterà porre in serie 
ad un puntale un diodo qualsiasi, in 
grado di sopportare le intensità pre¬ 
viste. Le portate del tester consiglia¬ 
te sono le stesse della c.a. Nel caso 
infine che non si disponga di un te¬ 
ster, ovvero si desideri realizzare 
un complesso portatile ed indipen¬ 
dente, bisognerà che vi procuriate 
un milliàmperometro, da collegare 
ai capi 1-2 in serie al solito diodo. 
La sensibilità del milliàmperometro 
dipende dall’intensità dei rumori 
che intendete misurare; tuttavia è 
forse consigliabile prevedere un 
commutatore che colleghi allo stru¬ 
mento diversi valori di resistenze 
in modo da adeguarlo ad ogni tipo 
di intensità sonora. Il calcolo delle 
resistenze andrà fatto in base al 
milliàmperometro stesso, e per 
questo non posso fornire dati pre¬ 
cisi; ma comunque si tratta di un 
problema elementare ed ognuno 
potrà risolverlo da solo. E’ preferi¬ 
bile comunque sperimentare il com¬ 
plesso prima con un tester, in mo¬ 
do da potersi basare circa la sensi¬ 
bilità. 


Faccio notare che con 2,5 mA c.a. 
f.s., il rumore proveniente da una 
finestra aperta su alcuni giardini, 
dove il rumore del traffico giunge 
solo in lontananza, fece spostare 
l'indice tra il primo quarto e la 
metà scala, e soffiando molto de¬ 
bolmente ad un metro dall’altopar¬ 
lante l’indice sbattè a fondo scala; 
sui 250 \xA è stato poi impossibile 
ottenere che l’indice non superasse 
il f.s., nemmeno in una stanza com¬ 
pletamente chiusa. 

Ricordo poi che il fonometro an¬ 
drà necessariamente tarato con¬ 
frontandone le indicazioni con quel¬ 
le fornite da uno strumento già ta¬ 
rato in precedenza, poiché altrimen¬ 
ti potremò ottenere solo misure 
comparative. 

Volendo poi ottenere misure di 
alta precisione è indispensabile 
stabilizzare la tensione di alimen¬ 
tazione sui 9 V richiesti dairUK90, 
e mantenersi possibilmente ad una 
temperatura costante. Tutto ciò 
senza ruotare PI, è ovvio. Circa le 
utilizzazioni del complesso, ognu¬ 
no ne saprà trovare alcune. Esso, 
per esempio, può servire per stabi¬ 
lire la potenza di uscita di una ap¬ 
parecchiatura, o per confrontarne 
alcune e stabilire la più potente, 
ovvero per decidere quale altopar¬ 


lante abbia un miglior rendimento 
in un dato circuito; ma questi sono 
solo alcuni esempi, poiché le appli¬ 
cazioni sono moltissime. 

L’AUDIORELE 

Una volta ottenuti risultati così 
brillanti, non mi volli fermare, ma 
cercai di adoperare la prima parte 
dell’apparecchio per ottenere un 
sensibile audiorelè. Se i risultati 
siano stati positivi lascio giudicare 
al lettore: dopo esser riuscito ad 
ottenere un silenzio quasi assoluto, 
sono andato a circa 10 metri dallo 
altoparlante e mi sono infilato una 
mano in tasca: il relè è scattato. E 
questo senza che la sensibilità fos¬ 
se spinta al massimo: ruotando in¬ 
fatti FI al massimo è stato impos¬ 
sibile per me far diseccitare H relè, 
nonostante l’alto grado di silenzio 
raggiunto. 

In pratica il circuito è quello del 
fonometro con l'aggiunta di uno sta¬ 
dio, possiamo chiamare, attuatore. 
Lo schema completo è in fig. 3. Il 
segnale (che parlando del fonome¬ 
tro avevamo lasciato sul primario 
di T2) è prelevato sul primario stes¬ 
so già ad un livello notevole, ma 
viene ulteriormente amplificato da 
TR6. Il diodo OA95 provvede, poi, 
al raddrizzamento, ma esso non è 
sufficiente: se infatti omettessimo 
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Fig. 4 - Aspetto della piastra recante i componenti aggiunti alla scatola di mon¬ 
taggio UK90 per realizzare un audiorelè. Il montaggio completo di questo appa¬ 
recchio è riportato nella figura del titolo. 


C2, l’ancoretta del relè in presenza 
di segnali bassi o medi risuonereb¬ 
be in continuazione: riprodurrebbe 
anzi, anche se con grandissima di¬ 
storsione, il suono prelevato da AP, 
con... netta preferenza per le note 
acute. 

Il segnale livellato e raddrizzato 
giunge a TR7 il quale provvede ad 
azionare il relè. 

Vorrei ora far notare alcune cose. 
Innanzitutto l’attuatore può utilizza¬ 
re la stessa pila dell’unità premon¬ 
tata. La sensibilità è poi così ele¬ 
vata, come ho evidenziato prima, da 
risultare forse inutile: con PI essa 
sarà ridotta del necessario. Se però 


essa risultasse ugualmente ecces¬ 
siva, è sufficiente aumentare il va¬ 
lore di Rx posto in serie al secon¬ 
dario di T2. Viceversa togliere Rx se 
la sensibilità risultasse insuffi¬ 
ciente. 

E’ importante poi ricordare che il 
relè, scattando, fa... rumore, perciò 
se la sensibilità è alquanto spinta, 
appena diseccitatosi si rìeccita, di¬ 
ventando un vibratore, seppur ral¬ 
lentato a causa della capacità in 
gioco. Questo fatto in sede di spe¬ 
rimentazione mi ha apportato note¬ 
voli fastidi; consiglio dunque a chi 
volesse provare il complesso a sen¬ 
sibilità spinta di chiudere il relè in 


una scatola piena di cotone, la¬ 
sciando fuoriuscire solo due fili col¬ 
legati ad una lampadina che segna¬ 
li lo scatto dell’ancoretta. 

Infine, il relè rimane eccitato so¬ 
lo per il tempo durante il quale il 
suono permane, quindi se si vuole 
che il sistema di allarme rimanga 
eccitato anche successivamente, è 
indispensabile fare uso di un se¬ 
condo relè «a scatto» del tipo mol¬ 
to in uso negli impianti elettrici. La 
bobina di questo relè sarà collega¬ 
ta in serie ai contatti 3-4 di RL alla 
presa di rete (poiché i relè a scat¬ 
to hanno di solito una tensione di 
eccitazione pari alla tensione di re¬ 
te). 

Di utilizzazioni pratiche dì'~un 
audiorelè ve ne sono moltissime: 
dall'apriporta automatico all’anti¬ 
furto, all’interruttore automatico 
per radio, giradischi, registratori, 
che li spegne alla fine della tra¬ 
smissione o delle audizioni. Rac¬ 
comando unicamente di regolare il 
controllo della sensibilità con ocu¬ 
latezza, poiché una sensibilità ec¬ 
cessiva può essere dannosa, e fo¬ 
riera di falsi allarmi. 

Per ultimo ricordo che nel caso 
si voglia passare dalla versione 
audiorelè a quella fonometro è ne¬ 
cessario staccare ambedue i capi 
del primario di T2 dal resto del cir¬ 
cuito attuatore. 

SUONERIA TELEFONICA 
SUPPLEMENTARE 

Le utilizzazioni del nostro com¬ 
plesso non sì esauriscono però a 
queste: vengo infatti a proporne 
una terza. . 

Si tratta di collegare direttamen¬ 
te, senza cioè interporre TI, al com¬ 
plesso nella versione «Audiorelè», 
il captatore elettromagnetico, lad¬ 
dove prima si trovava l’altoparlan¬ 
te: ovvero ai capi A-B dell’unità pre¬ 
montata. Il dispositivo diverrà così 
un ripetitore della suoneria del te¬ 
lefono, che azionerà un campanello 
posto ad una distanza qualsiasi dal 
telefono e collegato ai,capi 3-4 del 


1 MATERIALI - Figura 3 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

CI 

condensatore in poliestere da 22 nF 

BB/2300-20 

88 

C2 

condensatore elettrolitico da 2 uF 

BB/3310-00 

130 

C3 

condensatore elettrolitico da 100 ^iF 

BB/3390-10 

160 

RI 

resistore da 1,8 kH - V 2 W - 5% 

DR/0221-51 

26 

R2 

resistore da 120 k!2 - V 2 W ■ 5% 

DR/0222-39 

26 

R3 

resistore da 6,8 kQ • V 2 W ■ 5% 

DR/0221-79 

26 

R4 

resistore da 15 kH - Vi W - 5% 

DR/0221-95 

26 

Rx 

resistore da 4,7 kn - V 2 W - 5% 




vedi testo 

DR/0221-71 

26 

ni 

HiAfJn Q AQR 



RL 

UIUUU UMv7J 

relè - 1 scambio 12 Vc.c. - 


! 1 JU 


120 rnW - 1200 a 

GR/2760-00 

2.000 

6 

• ancoraggi per c.s. 

GB/0280-00 

390 

1 

• piastra bachelite 

00/5684-00 

376 

TI 

trasformatore d’uscita 

HT/2090-00 

1.600 

| T2 : 

come TI 

HT/2090-00 

1.600 

1 

• scatola di montaggio UK90 

SM/1090-00 

6.900 


1134 


SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 












ITALY 




FABBRICA STRUMENTI 
E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA 





VIA GRADISCA, 4 

TELEFONI 30.52.41/47 - 30.80.783 □ 20151 MILANO 


DEPOSITI IN ITALIA : 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.l. Sibanì Attilio 
Via Zanardi, 2/10 
CATANIA - RJEM 

Via Cadamosto, 18 


TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè 
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis 
PADOVA - Luigi Benedetti 
C.so V. Emanuele, 103/3 
PESÒARA - P.l. Accorsi Giuseppe 
Via Tiburtina, trav. 304 


FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti ROMA - Tardini di E. Cereda e C. 

Via Frà Bartolomeo, 38 v 'a Amatrice, 15 

GENOVA - P.l. Conte Luigi 

Via P. Saivago, 18 \ 





























SOLVAPUUr 

Il dissaldatore è un attrezzo economico e di valido aiuto per il tecnico. 

Esso serve a dissaldare i componenti elettronici. Costituito da una pompa 
aspirante con grande forza di risucchio, il dissaldatore lavora in coppia con 
un saldatore di bassa potenza. 

Per dissaldare necessita portar lo stagno al punto di fusione con la punta 
del saldatore, dopodiché viene risucchiato dall'attrezzo in questione mediante 
il pistone aspirante. 

ERSA - Soldapullt LU/61 15-00 

Punta di ricambio LU/61 L6-00 

ERSA - Soldapullt Deluxe LU/61 18-00 
Punta di ricambio LU/61 19-00 


DISTRIBUITI DALLA G.B.C. ITALIANA S.A.S. - V.LE MATTEOTTI 66 
CINISELLO BALSAMO - 20092 MILANO 


relè ad ogni squillo della suoneria 
e per tutta la sua durata. Sarà suf¬ 
ficiente per questo avvicinare il 
captatore al corpo dell’apparecchio 
telefonico, come nella versione ori¬ 
ginale dell'unità in scatola di mon¬ 
taggio. 


REALIZZAZIONE PRATICA 

Mamma, aiuto! Mi son riletto: 
che lagna! Saran due ore che chiac¬ 
chiero! Qui finiscono le pagine. Ba¬ 
sta, d’ora in poi sarò telegrafico. 

Passiamo ai materiali. 

Per TI e T2, va bene qualsiasi tra¬ 
sformatore di uscita per push-pull 
di AC128, si tenga presente che i 
due devono essere posti ad una cer¬ 
ta distanza fra loro come si vede 
nella foto del titolo; se ne avete 
altri, provateli, andranno bene lo 
stesso, anche se con diverso rendi¬ 
mento. L’altoparlante è meglio na¬ 
turalmente se ha un avvolgimento 
di impedenza pari a quella del se¬ 
condario del TI e che non sia 
troppo accostato al T2. 

TR6 e TR7 sono due transistori 
PNP di B.F.: nel prototipo due 
AC128, ma altri equivalenti andran¬ 
no benissimo. Come relè il tipo 
G.B.C. GR/2760-00 va benissimo e 
costa poco. 

I suoi dati caratteristici sono: 
12 V, 1200 a. 

La pila deve essere da 9 V: se 
cambiate il + col — poco male: 
ci rimettete SOLO sette transisto¬ 
ri e qualche elettrolitico. 

Oh, più telegrafico di così! Scher¬ 
zi a parte, per un montaggio così 
semplice, altri discorsi sarebbero 
sprecati, considerando che il «più» 
è l'unità in scatola di montaggio. 
Consigli dettati dall’esperienza 
personale, ve li ho già dati. Realiz¬ 
zate il tutto, vi funzionerà senza 
dubbio, in particolare se userete i 
materiali consigliati, che sono stati 
studiati e sostituiti cento volte nel¬ 
la ricerca del meglio senza peraltro 
aver la pretesa di averlo raggiun¬ 
to. Beh, divertitevi! 
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VIBRATO 

per chitarra 
elettrica 

di L. BIANCOLI 

Ecco un dispositivo poco costoso e di realizzazione 
relativamente facile, che potrà completare e... rendere 
all’ultima moda qualsiasi amplificatore per chitarra 
elettrica. Il vibrato (la cui regolazione potrà essere 
anche a pedali) costituisce infatti una possibilità 
aggiuntiva oggi indispensabile affinché una chitarra 
elettrica possa essere giudicata effettivamente 
tale. 


C. /. ;AN ~ * ' ' 7 

RADi 


VIA XX SETI . 

E££J: i - 

&>)i) 




na delle caratteristiche 
più importanti che distin¬ 
guono la voce umana da 
quella degli strumenti musicali 
— a prescindere ovviamente dal 
timbro e dal registro — è la pos¬ 
sibilità che Madre Natura ci ha 
dato di produrre una nota costante 
come frequenza e come intensità, 
e di variarne poi a piacere sia la 
ampiezza, sia la frequenza: tali 
variazioni, che spesso rendono più 
piacevole il canto, a patto che si 
sappia controllarle adeguatamen¬ 
te, sono dovute a variazioni della 
pressione deN'aria erogata dai pol¬ 
moni, ed a variazioni di tensione 
meccanica delle corde vocali. 


Le prime possono essere da noi 
provocate agendo volontariamente 
sullo sforzo del diaframma: le se¬ 
conde dipendono invece da pro¬ 
gressivi aumenti e diminuzioni del¬ 
lo sforzo che facciamo nel tendere 
le corde vocali. 

Ciò premesso, sembrerebbe as¬ 
surdo poter ottenere effetti ana¬ 
loghi nei confronti di uno strumen¬ 
to musicale, specie se si tratta di 


una chitarra, nella quale le corde 
hanno una tensione meccanica di 
base fissa, stabilita con l’accorda¬ 
tura, e le note hanno una intensità 
sonora che dipende esclusivamen¬ 
te dalla forza con la quale le corde 
stesse vengono meccanicamente 
sollecitate. 

Ebbene, è invece possibile — se 
non facile — ottenere un piacevo¬ 
le effetto di vibrato anche con una 
chitarra elettrica, così come lo è 
per qualsiasi altro strumento musi¬ 
cale, che venga ascoltato attraver¬ 
so un amplificatore. 

Il principio risulterà abbastanza 
ovvio, se si considera che — in 
particolare nella chitarra elettri¬ 
ca — le vibrazioni vengono trasfor¬ 
mate in oscillazioni elettriche tra¬ 
mite un trasduttore magnetico fis¬ 
sato alla cassa. A volte si tratta di 
un unico trasduttore, ed a volte 
di due o più trasduttori, sistemati 
in posizioni tali da ottenere grade¬ 
voli differenziazioni nel timbro di 
voce dello strumento. Orbene, una 
volta che i suoni siano stati trasfor¬ 
mati in oscillazioni elettriche, que¬ 


ste possono essere amplificate fino 
a raggiungere l'energia sufficiente 
ad eccitare uno o più altoparlanti: 
questo è in sostanza il principio 
della chitarra elettrica. 

Occorre però considerare che 
l'amplificazione può essere costan¬ 
te, nel senso che può variare solo 
a seconda della posizione del con¬ 
trollo di volume presente nellam- 
plificatore, ma può anche variare 
di poco in più o in meno rispetto 
ad un valore medio, ed un certo 
numero di volte al minuto secondo. 

Quanto sopra risulterà più evi¬ 
dente osservando la figura 1. Essa 
illustra in A la forma d’onda di un 
segnale fornito dal trasduttore di 
una chitarra elettrica. Questo se¬ 
gnale è ovviamente di minima en¬ 
tità, e questo è il motivo per cui 
viene amplificato. 

In B lo stesso segnale risulta 
notevolmente amplificato, con una 
amplificazione costante. L’amplifi¬ 
cazione risulta poi ancora maggio¬ 
re in C con un rapporto, rispetto al 
valore di amplificazione illustrato 
in B, che può dipendere solo da 
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Fig. 1 - Rappresentazione grafica dell'ef¬ 
fetto del vibrato regolabile in ampiezza 
e frequenza. 


due diverse posizioni del controllo 
di volume. 

In D invece, si nota che l'ampli¬ 
ficazione varia ritmicamente tra il 
valore B ed il valore C, con una 
frequenza di tre cicli completi di 
variazione in un minuto secondo. 
In E — infine — una maggiore 
variazione di amplificazione avvie¬ 
ne invece quattro volte in un mi¬ 
nuto secondo. 

Ciò premesso, possiamo subito 
chiarire che — col dispositivo che 
proponiamo — le note della chi¬ 
tarra potranno avere un’ampiezza 
costante (a prescindere natural¬ 
mente dal loro progressivo smor¬ 
zamento, caratteristica intrinseca 
della chitarra stessa), escludendo 
il circuito del vibrato: oppure po¬ 
tranno avere un'ampiezza variabile, 
ossia un andamento vibrato della 
intensità, per giunta con la possi¬ 
bilità di regolare a piacere l’en¬ 
tità delle .vibrazioni entro due li¬ 
velli prestabiliti, e di variare inol¬ 
tre la frequenza delle vibrazioni, 
tra un minimo di 2 ed un massimo 
di 7 Hz. 



IL CIRCUITO ELETTRICO 

Questo interessante risultato 
può essere ottenuto con estrema 
semplicità interponendo tra la chi¬ 
tarra elettrica (o per meglio dire 
tra il suo o i suoi captatori ma¬ 
gnetici) e l'amplificatore propria¬ 
mente detto, il dispositivo il cui 
circuito elettrico è illustrato alla 
figura 2. 

TRI è un transistor ad effetto 
di campo «MOS» a canale «N», la 
cui caratteristica intrinseca è tale 
da fornire un guadagno (ossia una 
amplificazione) costante, a meno 
che al suo elettrodo «source», 
identificato dal simbolo «S», non 
venga applicato un segnale aven¬ 
te un'ampiezza adeguata. Ove tale 
segnale esista, l'amplificazione for¬ 
nita da TRI varia con una entità 
ed una frequenza che dipendono 
dalle stesse caratteristiche del se¬ 
gnale applicato. 

TR2 è invece un normale tran¬ 
sistor del tipo «PNP», che — uti¬ 
lizzato nel circuito di cui fanno 
parte anche gli altri componenti as¬ 
sociati — è in grado di oscillare 
producendo un segnale la cui am¬ 
piezza può essere controllata me¬ 
diante il potenziometro PI, e la 
cui frequenza può invece essere 
controllata mediante il potenzio¬ 
metro P2. 

L’intero dispositivo deve essere 
alimentato con una tensione con¬ 
tinua di 27 V, che può essere for¬ 
nita da tre batterie da 9 V cia¬ 
scuna col legate in serie tra loro. 
Quando l’interruttore generale IG 
viene chiuso, la tensione fornita 
dalla batteria risulta quindi appli¬ 
cata al dispositivo, il quale entra 
così in funzione. Ciò che è più 
importante — tuttavia — è il fatto 
che, se il secondo interruttore I 
è aperto, TRI funziona semplice- 
mente come stadio ad amplifica¬ 
zione costante, il cui compito è 
solo quello di fornire aH'amplifi- 
catore della chitarra elettrica un 
segnale di circa 6 dB più forte di 
quello che esso riceverebbe con 
il collegamento diretto tra la chi¬ 
tarra e l’amplificatore. 
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Non appena l’interruttore I vie¬ 
ne chiuso — invece — il cursore 
del controllo di frequenza P2 vie¬ 
ne collegato a massa, il che mette 
in funzione lo stadio oscillatore 
TR2. Quest’ultimo produce quindi 
dei segnali la cui ampiezza e fre¬ 
quenza dipendono dalle posizioni 
di PI e di P2. Questi segnali, op¬ 
portunamente regolati, vengono ap¬ 
plicati all’elettrodo «source» di TRI 
tramite R9 e C8, in serie tra loro, 
facendo variare in modo^ corrispon¬ 
dente il guadagno offerto da TRI. 

All'uscita J2 — pertanto —- ogni 
qualvolta la chitarra elettrica pro¬ 
duce un suono, si otterrà un se¬ 
gnale avente la forma tipica illu¬ 
strata alle sezioni B e C di figu¬ 
ra 1 se l’interruttore I è aperto; 
ed un segnale avente l'andamen¬ 
to tipico illustrato alle sezioni D 
ed E della stessa figura, se l’inter¬ 
ruttore I è invece chiuso. 

Ovviamente, l’interruttore gene¬ 
rale IG serve per disattivare l'ap¬ 
parecchio quando non lo si usa, 
onde evitare l’inutile consumo del¬ 
le batterie. C7 ha il compito di 
evitare fenomeni di auto-oscilla- 
zione quando le batterie sono par¬ 
zialmente scariche, il che consen¬ 
te di sfruttarle per un periodo di 
tempo maggiore di quanto non sa¬ 
rebbe possibile in assenza di C7. 

Il raccordo a «jack» di ingresso, 
J1, è del tipo corto-circuitante: ciò 
è necessario per evitare la produ¬ 
zione di un fastidioso rumore di 
fondo ogni qualvolta lo spinotto 
terminale del cavetto schermato 
facente capo alla chitarra viene 
estratto. Questo provvedimento 
non è invece necessario per il 
raccordo a «jack» di uscita, J2. 


COSTRUZIONE DEL DISPOSITIVO 

Come accade sempre in queste 
occasioni, il Lettore potrà sceglie¬ 
re tra l'allestimento del circuito 
mediante una basetta a circuiti 
stampati, oppure tra l'impiego di 
una basetta pre-forata di materiale 
isolante. Comunque egli proceda, 
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Fig. 3 - Disposizione 
dei componenti 
sulla relativa basetta 
(in alto), e con¬ 
nessioni tra essi 
dal lato opposto (in 
basso). Per i colle¬ 
gamenti ai compo¬ 
nenti esterni alla 
basetta si osservi 
la figura 4. 



potrà sistemare i vari componenti 
nel modo illustrato nella parte su¬ 
periore della figura 3, effettuando 
poi i collegamenti così come ri¬ 
sulta nella parte inferiore della 
stessa figura. 

Ad evitare errori — come di 
consueto — questo disegno illu¬ 
stra la basetta vista da entrambi 
i lati, e reca anche i contrassegni 
che distinguono i vari componen¬ 
ti, quelli relativi alla polarità dei 
condensatori elettrolitici, ed i sim¬ 
boli che individuano gli elettrodi 
dei due transistori. Per la precisio¬ 
ne, per TRI «G» individua l’elettro¬ 
do «gate», «S» l’elettrodo «sour¬ 
ce», e «D» l’elettrodo «drain». Per 
TR2 — invece — gli elettrodi di 
emettitore, base e collettore sono 
contraddistinti dalle solite sigle 
convenzionali, rispettivamente «e», 
« b » e « c ». 

Lungo il perimetro della basetta 
possono essere fissate sette pa¬ 
gliette di contatto, e precisamen¬ 


te una per il terminale di ingresso, 
una per il terminale di uscita, una 
per le connessioni di massa, fa¬ 
cente capo anche al polo positivo 
dell’alimentazione ( + B), una per 
il collegamento al negativo della 
alimentazione attraverso l’interrut¬ 
tore generale IG, e tre per i colle¬ 
gamenti ai potenziometri PI e P2, 
esterni alla basetta, secondo lo 
schema delle connessioni illustrate 
alla figura 4. 

Il motivo per il quale questi due 
potenziometri non sono stati in¬ 
stallati sulla basetta è assai sem¬ 
plice. Chiunque suoni la chitarra 
elettrica, sa che l’effetto di «vibra¬ 
to» è certamente gradevole, ma 
deve essere usato con una certa 
parsimonia: ciò,* sia per valoriz¬ 
zarne il pregio, sia perché altri¬ 
menti stancherebbe facilmente 
qualsiasi pubblico. Di conseguen¬ 
za, esso deve essere inserito solo 
in determinati istanti, quando cioè 
se rie desidera l’effetto speciale. 
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Fig. 4 - Connessioni tra le sette pagliette di contatto della basetta, ed i com¬ 
ponenti esterni I, IG, B, J1, J2, PI e P2. 


1 MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

RI : 

resistore da 1 MH - % C W - 10% 

DR/0062-83 

78 

R2 : 

resistore da 47 kn - V2 W - o 10% 

DR/0112-19 

16 

R3 : 

resistore da 5,6 kn ■ V2 W ■ 10% 

DR/0111-75 

16 

R4 : 

resistore da 2,2 kn - Va W ■ 10% 

DR/0061-55 

78 

R5 : 

resistore da 47 kn ■ V4 W ■ 10% 

DR/0062-19 

78 

R6 : 

resistore da 4,7 kn - Vz W - 10% 

DR/0111-71 

16 

R7 : 

resistore da 47 kn - V4 W - 10% 

DR/0072-19 

70 

R8 : 

resistore da 1 kn - V4 W ■ 10% 

DR/0071-39 

70 

R9 : 

resistore da 15 kn - V4 W - 10% 

DR/0071-95 

70 

PI : 

potenziometro lineare, da 47.000 n 

DP/0853-47 

430 

P2 : 

a grafite 

potenziometro lineare da 4.700 n 

DP/0852-47 

430 

CI : 

a grafite 

condensatore elettrolitico da 2 jiF - 25 V 

BB/3390-40 

140 

C2 : 

condensatore in poliestere da 0,1 |iF - 250 V 

BB/1820-20 

140 

C3 : 

condensatore a carta da 1 jìF ■ 250 V 

BB/1820-80 

390 

C4 ; 

condensatore elettrolitico da 2 llF • 25 V 

BB/3390-40 

140 

£5 : 

condensatore a carta da 1 fiF ■ 250 V 

BB/1820-80 

390 

C6 : 

condensatore elettrolitico da 2 |iF - 25 V 

BB/3390-40 

, 

C7 : 

condensatore elettrolitico da 500 ^F - 50 V 

BB/3750-20 

590 

C8 : 

condensatore elettrolitico da 5 jliF - 25 V 

BB/3410-10 

140 

TRI : 

transistor FET-MOS a canale «n» TAA320 

— 

1.570 

TR2 : 

transistor AC126 

— 

460 

J1 : 

presa a «jack» cortocircuitante 

GP/0360-00 

200 

J2 ; 

presa a «jack» non cortocircuitante 

GP/0350-00 

340 

B 

batteria da 27 V, costituita da tre elementi 
in serie del tipo 9 V Hellesens 

11/0762-03 

1.550 

1 

interruttore a leva 

GL/1200-00 

320 

IG : 

interruttore a lèva 

GL/1200-00 

320 

1 

basetta di materiale isolante 

00/5500-00 

400 

2 - 

manopole (se non si usano comandi a pedale) 

FF/0014-00 

200 

7 - 

pagliette ad occhiello 

GB/1900-00 

280 

2 - 

spinotti a «jack» 

GP/0720-00 

340 


Dal momento che il suo inseri¬ 
mento e la sua esclusione richie¬ 
derebbero inevitabilmente l’uso 
delle mani — soprattutto agli ef¬ 
fetti delle due regolazioni di Pi 
e di P2 — (cosa assai problema¬ 
tica in quanto entrambe le mani del 
chitarrista sono quasi sempre im¬ 
pegnate) il costruttore di questo 
dispositivo può — se lo deside¬ 
ra — installare i due comandi in 
due dispositivi a pedale, la cui 
realizzazione verrà descritta su 
queste stesse pagine in un’altra 
occasione. 

Naturalmente, ciò non è però as¬ 
solutamente indispensabile. Ad 
esempio, se il dispositivo si trova 
su di uno sgabello, a portata di 
mano del chitarrista, questi potrà 
facilmente approfittare di una pau¬ 
sa per aprire o chiudere l’interrut¬ 
tore I, o per regolare opportuna¬ 
mente PI e P2. L’interruttore IG 
verrà invece azionato all’inizio del 
periodo in cui la chitarra viene usa¬ 
ta, ed alla sua fine, per riporre 
l’apparecchio. 

In sostanza, i comandi I, PI e 
P2 potranno essere fissati al pan¬ 
nello frontale, tenendo l’apparec¬ 
chio a portata di mano del chitar¬ 
rista, oppure si potrà fissare al 
pannello soltanto l'interruttore I, 
ponendo IG sul retro, ed installan¬ 
do Pi e P2 nei comandi a pedale. 
In questo caso, I potrà essere fa¬ 
cilmente azionato con un piede, 
staccandolo per un istante da un 
pedale, ogni qualvolta si desidera 
inserire il vibrato. 

CONCLUSIONE 

La realizzazione non presenta 
difficoltà notevoli: di conseguen¬ 
za, se non sono stati commessi 
errori durante il montaggio, do¬ 
vrebbe funzionare al primo collau¬ 
do. Le uniche eventuali difficoltà 
possono derivare dal fatto che le 
caratteristiche intrinseche dei due 
-transistori non corrispondano con 
esattezza a quelle dei due elemen¬ 
ti semiconduttori usati nella realiz¬ 
zazione del prototipo, per cui po¬ 
trà rendersi necessaria qualche 
piccola correzione. Ad esèmpio, se 
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la frequenza mìnima è eccessiva, 
sarà sufficiente aumentare il valo¬ 
re di R8 in proporzione, e vicever¬ 
sa. Se non risulta regolare la va¬ 
riazione di ampiezza delle vibrazio¬ 
ni, si potrà intervenire adeguata- 
mente sul valore di R9. Se invece 
lo stadio TR2 non entra in oscilla¬ 
zione, occorrerà variare del 20% 
in più o in meno i valori di R4, 
R5, R6 o R7. 

Si tenga comunque presente che 
— con i valori elencati nell’appo¬ 
sita tabella, quando il comando di 
frequenza (P2) si trova al centro 
della sua corsa, si dovrebbero ot¬ 
tenere all 'incirca 6 oscillazioni al 
secondo. 

Si rammenti che la polarità dei 
condensatori elettrolitici deve es¬ 
sere rigorosamente rispettata, 
onde non comprometterne l’inte¬ 
grità, data la tensione di alimen¬ 
tazione di ben 27 V. 

Il consumo totale è di pochi mil 
liampère, per cui l’autonomia 


nibile con i tipi di batterie citati 
nell’elenco è certamente notevole. 
Ove lo si desideri, esse potranno 
però essere sostituite con un ali¬ 
mentatore, ricorrendo ad uno dei 
tanti circuiti di alimentazione per 
apparecchi a transistori più volte 
descritti su queste stesse pagine, 
oppure sulla nostra consorella Se¬ 
lezione di Tecnica Radio TV. 

L’intero dispositivo potrà esse¬ 
re racchiuso in un involucro pre¬ 
feribilmente di metallo, le cui di¬ 
mensioni dovranno essere tali da 
contenere tutti i componenti, e le 
relative batterie (oppure l’alimen¬ 
tatore aggiunto per il funzionamen¬ 
to a corrente alternata). Natural¬ 
mente, la massa metallica dell’in¬ 
volucro dovrà essere in contatto 
diretto col polo positivo dell’ali¬ 
mentazione, e con la massa del- 
l'amplificatore di potenza. 

Volendo, se già si dispone del¬ 
l’amplificatore per chitarra elettri¬ 
ca, e se in esso rimane spazio suf- 

* 



non perdete 
il SONY» 


nri imi, 


fidente, senza compromettere le 
esigenze di raffreddamento, il di¬ 
spositivo potrà essere -installato 
nella posizione più opportuna al¬ 
l’interno, prevedendo nel modo più 
razionale le prese di collegamento 
per i comandi. 


POMPA D’ARIA 
ELETTRICA 

Questa pompa, di tipo centrifugo, 
funziona aiimentata da una batteria 
per automobile da 12 V ed i termi¬ 
nali sono rivestiti da materiale iso¬ 
lante per non provocare cortocir¬ 
cuiti nell'auto. Essa serve per gon¬ 
fiare e sgonfiare praticamente tut¬ 
to quanto richiede aria: materassini 
pneumatici, canotti di gomma, pal¬ 
loni, pupazzi ecc. Viene fornita com¬ 
pleta di 2 metri e mezzo di flessibi¬ 
le già inserito per il collegamento 
alla batteria, di cm 75 di tubo di 
gomma con un connettore universa¬ 
le adattabile a tutte le aperture dei 
prodotti gonfiabili e non richiede 
manutenzione. 


oggi è la televisione a colori 



QUESTO OPUSCOLO - GRATUITO - 
È VERAMENTE PREZIOSO PER 
TUTTI: TECNICI - COMMERCIANTI - 
AMATORI 

Informazioni sulla situazione della 
Televisione a Colori, sulla tecnica 
costruttiva attuale e futura (tran¬ 
sistori e circuiti integrati) e molte 
altre notizie utili sull’argomento. 

Unire alla richiesta solo lire 100 in fran¬ 
cobolli. Indirizzare: 

AiriSTITUTO TECNICO DI ELETTRONICA 
«G. Marconi» - Segreteria Sezione T - 
Via Durini, 17 20122 MILANO. 
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ali organi, che sono quelli 
che permettono di decol¬ 
lare ed atterrare dalle 
piste in asfalto od in terra bat¬ 
tuta, rivestono una particolare 
importanza nella costruzione del 
modello. La loro sistemazione è 
varia: cioè possiamo trovare carrel¬ 
li di atterraggio alloggiati sia in fu¬ 
soliere sia nelle ali. Qualunque sia 
però la loro posizione, occorre¬ 
rà porre notevole attenzione alla 
sistemazione e alla costruzione. Un 
difetto di costruzione recherà si¬ 
curamente seri danni al settore in 
cui è sistemato il carrello, in quan¬ 
to, le sollecitazioni a cui è sottopo¬ 
sto l’organo di atterraggio in que¬ 
sta fase è decisamente notevole, 
anche se il modello atterra dolce¬ 
mente. 


Per quanto riguarda i veleggiato- 
ri, non possiamo parlare di carrelli; 
infatti, tutti questi tipi di modello 
usano solo i pattini di atterraggio 
costruiti con legno compensato e 
facenti parte e corpo unico della 
fusoliera. Sono generalmente col¬ 
locati di coltello, cominciano dal 
musone e terminano circa sot¬ 
to l'attacco dell’ala. Quasi sempre 
portano il gancio di traino del mo¬ 
dello, gancio che può essere appli¬ 
cato oppure ricavato direttamente 
dal pattino (fig. 1). 

Questo particolare andrà molto 
curato, essendo soggetto ad un non 
indifferente sforzo durante il traino 
ed a forti sollecitazioni durante 
l’atterraggio. Dovrà essere pertanto 
un dispositivo solido, in quanto, la 
rottura del medesimo durante la 



Fig. 2 • Il filo di acciaio opportunamente 
piegato viene fissato alla fusoliera. 
Nasce così il carrello classico. 


Fig. 1 - Esempio di pattino d’at¬ 
terraggio usato per i veleggiatori. 
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fase di traino in quota del modello, 
potrebbe portare alla perdita inte¬ 
grale dello stesso. Va costruito 
usando dell'ottimo compensato che 
va solidamente incollato nella pro¬ 
pria sede. 

A volte il pattino è costituito dal¬ 
la parte inferiore della fusoliera 
stessa. In tal caso andrà curata la 
particolare robustezza della parte 
inferiore del musone, che andrà 
costruita con materiali molto ro¬ 
busti. Nei disegni costruttivi si tro¬ 


veranno ampie descrizioni di que¬ 
sto particolare; si cerchi pertanto 
di seguire le istruzioni in essi con¬ 
tenute. Se poi si utilizzerà una sca¬ 
tola di premontaggio non vi sarà 
sicuramente motivo di preoccupa¬ 
zione in quanto, l’allestitore della 
stessa avrà senz’altro curato que¬ 
sto specifico particolare. Parlando 
di carrelli veri e propri ne troviamo 
di svariati tipi e forme. 

I classici carrelli, in quanto, fu¬ 
rono i primi ad essere utilizzati, so¬ 


no quelli costituiti di filo di acciaio 
armonico. Si prende una barra di 
filo di acciaio, la si piega opportu¬ 
namente in modo da formare una o 
due gambe e poi la si fissa alle or¬ 
dinate della fusoliera con una appo¬ 
sita legatura con refe ritorto; un 
successivo incollaggio del refe ren¬ 
derà più sicuro il bloccaggio all’or¬ 
dinata (fig. 2). Il sistema della le¬ 
gatura aveva trovato notevole uti¬ 
lizzazione. Nelle altre due figure 
possiamo vedere come un carrello 
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Fig. 4 - Come nella fi¬ 
gura precedente, diamo 
un esempio di fissaggio 
del carrello. 



Fig. 5 - Esempio di carrello già prefab¬ 
bricato reperibile in commercio. Questo 
tipo sì avvita al ventre della fusoliera. 



Fig. $ ~ Spaccato di un carrello prefab¬ 
bricato a gambe telescopiche usato per 
modelli di riproduzione. 


può essere applicato ad una fuso¬ 
liera a traliccio o come può essere 
attaccato al longherone di un'ala. 
Nel caso non si voglia usare la le¬ 
gatura, si potrà costruire una spe¬ 
cie di scatola di compensato in cui 
sistemare il carrello (figg. 3-4). 

L’incremento del l'aeromodelli¬ 
smo ha favorito l’immissione sul 
mercato da parte di ditte specializ¬ 
zate di carrelli prefabbricati. Tra 
questi mostriamo il carrello in ban¬ 
della di acciaio; esso viene fissato 
con una serie di bulloncini al ven¬ 
tre della fusoliera e porta già appli¬ 
cate le ruote in gomma con mozzo 
di nylon (fig. 5). 

Altro tipo di carrello prefabbri¬ 
cato è quello a gambe telescopi¬ 
che. E' usato per modelli di ripro¬ 
duzione e viene generalmente ap¬ 
plicato sotto le ali. Questo tipo di 
carrello viene fissato alla struttura 
con delle viti o dei bulloncini su 
speciali supporti di legno duro, pre¬ 
ventivamente approntati durante la 
costruzione dell'ala. Naturalmente 
la parte più importante dell 'appli¬ 
cazione di questo carrello è data 
dal robusto montaggio del suppor¬ 
to alla struttura dell’ala. Per que¬ 
sto è consigliabile usare un sup¬ 
porto di legno duro da incollarsi 
con colla vinilica, per renderlo resi¬ 
stente alle varie sollecitazioni esi¬ 
stenti nelle fasi di atterraggio. Di 
solito il supporto è applicato in cor¬ 
rispondenza del longherone princi¬ 
pale, in quanto una volta fissato 
bene si avrà la certezza che non 
giocherà brutti scherzi (figg. 6-7). 



Fig. 7 - Fissaggio del carrello telesco¬ 
pico alle ali mediante bulloncini e sup¬ 
porti in legno duro. 


Per motivi di leggerezza vengo¬ 
no anche utilizzati particolari tipi 
di carrello molto simili a quelli fat¬ 
ti con bandella di acciaio; in questo 
caso però la bandella utilizzata è 
quella dì duralluminio. In essi va 
innestato il supporto per la ruota 
e nella parte superiore si trovano 
i fori per il fissaggio, a mezzo bul¬ 
loncini, al solito blocchetto di le¬ 
gno duro che si trova alloggiato 
nell’ala (fig. 8). 

Sempre nel campo dei carrelli 
prefabbricati troviamo anche quelli 
costituiti in filo di acciaio del dia¬ 
metro di 4-5 mm. In commercio si 
trovano carrelli anteriori òhe ven¬ 
gono fissati in fusoliera mediante 
delle boccole di nylon entro le qua¬ 
li possono ruotare, dando così la 
possibilità di sterzare, proprio co¬ 
me un aereo vero. Si trovano pure 
carrelli posteriori od alari, sempre 
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Fig., 8 - Tipo di carrel¬ 
lo in bandella di du¬ 
ralluminio usato nei 
modelli dove necessi¬ 
ta la leggerezza. 



Fig. 9 - Alcuni tipi di carrelli in filo di 
acciaio. Questi carrelli hanno il pregio 
di ruotare, per cui il modello può ster¬ 
zare come un aereo vero. 


dello stesso materiale, che vengo¬ 
no alloggiati in particolari suppor¬ 
ti di faggio incollati alle centine 
alari e fissati ai supporti mediante 
flangie di acciaio. Onde evitare la 
torsione del carrello all'Interno del¬ 
l’ala, la gamba dello stesso è inne¬ 
stata in speciali boccole di nylon 
fissate alle centine (fig. 9). 

Su questi carrelli vengono utiliz¬ 
zate particolari ruote in gomma (fi¬ 
gura 10) con sezione quadra e 
mozzo in derlin. Nel mozzo di tali 
ruote sporgono dei raggi che ser¬ 
vono da innesto per un particolare 
tipo di freno elettrico che (fig. 11), 
è stato appositamente creato per i 
radiocomandi, onde facilitare l’ar- 
resto del modello in piste piuttosto 
corte ed anche per facilitare il par¬ 
cheggio del modello senza dover 
ricorrere all'aiutante. Il funziona¬ 
mento è ad elettrocalamita; la ten¬ 
sione di lavoro è di 6 V. Appena 



Fig. 10 - Nei carrelli sterzanti in filo di acciaio vengono montate delle particolari 
ruote in gomma che qui rappresentiamo. 



Fig. 11 - Particolare del freno elettrico 
usato per le ruote dei carrelli sterzanti. 
Grazie ai freni i modelli possono essere 
guidati meglio. 



Fig. 12 - Viene illustrato il modo da 
seguire per installare i freni elettrici 
nel carrello. 


viene data corrente al freno, esso 
crea un campo magnetico che atti¬ 
ra il disco solidale con la ruota, 
contro la parete fissa alla gamba 
del carrello. E’ proprio questo attri¬ 
to provocato dallo sfregamento del¬ 
le due parti che provoca il progres¬ 
sivo bloccaggio della ruota (figu¬ 
ra 12). 
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ATTUATORI 

PER 

RADIOCOMANDO 



Fig. 1 - Vista superiore del B1MATIC. 


ome già accennato in un 
precedente articolo, per ot¬ 
tenere il comando a distan- 
aereo o della nave non è suf¬ 
ficiente possedere il complesso 
elettronico, cioè la radio trasmit¬ 
tente e la ricevente, ma occorre 
pure che il segnale ricevuto venga 
convertito in movimento meccani¬ 
co. A tale scopoiil complesso elet¬ 
tronico viene corredato di un certo 
numero di servomeccanismi, chia¬ 
mati anche attuatori o servoco¬ 
mandi, numero che dipende dai 
vari canali su cui può trasmettere 
è quindi captare la radio. 

Di attuatori ve ne sono parec¬ 
chi, e questi dipendono anche dal 
tipo di complesso che stiamo usan¬ 
do e cioè: proporzionale o non. Da¬ 
to che per il momento abbiamo solo 
parlato di radio ad impulsi, prendia¬ 
mo in considerazione i servoco¬ 
mandi adatti a questo tipo di radio. 



za dell 


SCHEMA ” A" CON RITORNO A ZERO SCHEMA "B" SENZA RITORNO A ZERO 



Il cerchio tratteggiato con la freccia 
indica il relè. Le lettere indicano 
rispettivamente: R = posizione di 
riposo; L = posizione di lavoro; 
M = massa. 

1) Disponendo di radiocomando a 
tre canali collegare i tre fili del 
terzo relè all'attuatore SELE- 
MATIC in conformità del pro¬ 
gramma relativo al comando 
motore. 

2) Se i canali disponibili sono quat¬ 
tro. collegare il terzo e il quarto 
relè ad un altro BIMATIC ripe¬ 
tendo il medesimo schema usa¬ 
to per il primo. 



Il cerchio tratteggiato con la freccia 
indica il relè. Le lettere indicano 
rispettivamente: R = posizione di 
riposo; L = posizione di lavoro; 
M = massa. 
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MODELLISMO 


Tralasciamo gli ormai sorpassa¬ 
tissimi attuatori ad elastico il cui 
uso era molto in voga agli albori 
del radiocomando e parliamo di que¬ 
gli attuatori elettrici in uso ora. La 
scelta di un buon attuatore deve 
essere alquanto ponderata perché 
una volta che si è in possesso del 
servo, risulta piuttosto difficile so¬ 
stituirlo, anche perché come mini¬ 
mo lo si è utilizzato e sistemato 
sul modello. Per fortuna dei mo¬ 
dellisti, gli attuatori oggi in com¬ 
mercio sono corredati da foglietti 
di istruzioni, che indicano in modo 
molto preciso le funzioni che pos¬ 
sono essere applicate dal servo e 
le varie possibilità d’uso. E’ questo 
un notevole vantaggio, in quanto, 
mentre per la radio alla Fin fine è 
solo questione di prezzo, per gli at¬ 
tuatori possono sorgere delle in¬ 
cognite indipendentemente dall’uso 
specifico e dal fatto che alcuni tipi 
sono programmati per un determi¬ 
nato lavoro e ben difficilmente pos¬ 
sono essere utilizzati per altri usi. 
Uno di questi servomeccanismi è il 
«BIMATIC» permette due utilizza¬ 
zioni: una serve per il comando dei 
timoni di direzione o di profondità 
e l’altra per il comando proporzio¬ 
nale dei motori. Le dimensioni di 
ingombro sono 43 x 35 x 35 mm, il 
peso 35 g e viene alimentato con 
due pile da 3 V. 

Come potete vedere dalla foto¬ 
grafia vi è un disco che in base al¬ 
l’impulso ricevuto può girare in un 


senso o nell’altro. Questa rotazione 
può essere effettuata a scatti, ed 
è il caso dello schema «A», con 
ritorno automatico a zero, oppure 
proporzionale come indicato nello 
schema «B», senza ritorno automa¬ 
tico a zero. Questo particolare tipo 
di servo però, come si vede dagli 
schemi, utilizza due canali, cosa 
che pur rivelandosi ottima ai fini 
di una buona efficienza, costringe 
a dover prendere radio con molti 
canali. Tale inconveniente, se così 
vogliamo definirlo, ed il pericolo di 
acquistare un servo che non sia 
adatto ai nostri scopi e necessità, 
possono essere superati utilizzan¬ 
do un altro attuatore e cioè il «SE- 
LEMATIC». 

Il SELEMATIC è particolarmente 
indicato per modelli navali in quan¬ 
to è in grado di azionare il timone 
direzionale, oppure invertire la rota¬ 
zione del motore elettrico propulso¬ 
re del battello. 

E’ stato progettato per radioco¬ 
mandi monocanali e pertanto usan¬ 
do complessi pluricanali, si posso¬ 
no comandare tanti SELEMATIC 
quanti sono i canali disponibili. 

Questo piccolo attuatore è vera¬ 
mente unico nel suo genere, per¬ 
mettendo ben cinque diverse se¬ 
quenze di comando, che il modelli¬ 
sta, in conformità alle sue persona¬ 
li esigenze, seleziona in fase di 
montaggio eseguendo i collega- 
menti in uno dei cinque modi più 
avanti indicati. 



Fig. 2 - Vista superiore del SELEMATIC. 



LEGGENDA 

A) squadretta per comando meccanico. 

B] circuito stampato. 

C] ingranaggio con perno manovella. 

D) contatti uscita del commutatore. 

E) fori per aste comando timoni. 

F] fori fissaggio attuatore. 

1-2-3-4-5 - terminali di collegamento 
con la ricevente (vedi tabella A]. 

6-7 - terminali entrata del commuta¬ 
tore. 


In tale modo il SELEMATIC sosti¬ 
tuisce vantaggiosamente ogni altro 
attuatore perché: 

1) è in grado di svolgere 10 diversi 
programmi di lavoro. 

2) non è vincolato a predetermina¬ 
te sequenze fisse di segnali ra¬ 
dio. 

3) è possibile, con lo spostamento 
di qualche collegamento, otte¬ 
nere il programma desiderato 
senza dover sostituire alcuna 
parte dell'attuatore stesso. 

4) ha già incorporato un commuta¬ 
tore (a due vie e tre posizioni) 
per il comando di circuiti elet¬ 
trici. 


CARATTERISTICHE 

Peso: 35 g. 

Dimensioni:. 57 x 35 x 30 mm. 
Alimentazione: 1 pila da 4,5 V 
Motore: MARX-LUDER TIP 3000 
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FUNZIONAMENTO 



LEGGENDA 

1 - attuatore SELEMATIC 

2 - comando carburatore 

3 - parte fissa del direzionale 


4 - parte mobile del direzionale 

5 - squadretta del timone 

6 - astina di comando in filo di acciaio 

7 - filo di ritegno. 



LEGGENDA 

1 - SELEMATIC 

2 - accumulatore 

3 - motore del battello 

4 • contatti da collegare all’accumulatore 

5 - contatti da collegare al motore. 


Fig. 4 - Applicazione 
pratica di 
servocomando 
elettrico. 


Come è già stato accennato, il 
SELEMATIC permette due utilizza¬ 
zioni e precisamente: 

A) Servocomando meccanico * adat¬ 
to per modelli navali ed aerei. In 
questa versione aziona timoni, pia¬ 
ni di coda, carburatori di motori a 
scoppio... utilizzando nel modo con¬ 
venzionale il lavoro della squadret¬ 
ta, tramite le opportune aste di co¬ 
mando ad essa col legate. 

B) Servocomando elettrico * Solo 
per modelli navali a propulsione 
elettrica. Nel SELEMATIC è incor¬ 
porato un commutatore che permet¬ 
te di interrompere ed invertire la 
polarità della corrente continua che 
alimenta il motore elettrico del bat¬ 
tello, ottenendo così senza compli¬ 
cazioni la marcia avanti, fermo, in¬ 
dietro...; oppure alimentare luci fis¬ 
se od intermittenti, sirene, ecc. 

Per questo tipo di utilizzazione 
collegare i fili provenienti dall’ac¬ 
cumulatore ai terminali 6 e 7 del- 
l’attuatore, mentre i fili provenienti 
dal motore saranno collegati ai 
due contatti in rame sorgenti alla 
estremità della squadretta. 

Per entrambe le applicazioni so¬ 
pra illustrate si dovrà poi ancora 
selezionare la sequenza di lavoro 
desiderata, effettuando i collega- 
menti ai terminali 1-2-3-4-5 del SE- 
LEMATIC in conformità ad uno dei 
cinque circuiti illustrati nella prima 
colonna della tabella A. 

La seconda colonna precisa la 
durata e la cadenza degli impulsi 
sul pulsante della trasmittente per 
ottenere i corrispondenti movimen¬ 
ti della squadretta dell’attuatore. 

Per maggiore chiarezza si richia¬ 
ma l’attenzione dell’operatore sulla 
esatta interpretazione dei vocaboli 
usati nella seconda colonna del¬ 
la tabella A e precisamente: 
PREMERE significa che il pulsante 
della trasmittente deve essere 
schiacciato e mantenuto continua- 
mente in tale posizione. 
RILASCIARE - quando il pulsante 
viene rilasciato. 

UN COLPO - indica una breve pres¬ 
sione sul pulsante della trasmitten¬ 
te della durata di circa 2-3 decimi di 
secondo. 

PREMERE DUE VOLTE - intendesi un 
colpo breve seguito subito da una 
pressione continua del pulsante. 
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TABELLA A 


COLLEGAMENTI 

PROGRAMMI 



- CONTATTO lavoro 
» RIPOSO 


Azione sul 
pulsante 
della 

trasmittente 


PREMERE 


RILASCIARE 


Movimenti della 
squadretta del- 
l’attuatore 


continuamente 
da destra 
a sinistra, 
e così 
di seguito ... 

si arresta imme¬ 
diatamente nella 
posizione in cui 
si trova 


Utilizzazione 
M - meccanica 
E - elettrica 


M - per comando propor¬ 
zionale dei timoni o 
per regolazione conti¬ 
nua del carburatore 
dei motori a scoppio. 

E - per alimentazione in¬ 
termittente di luci, 
sirene, ecc. 



L 1 ) J L - CONTATTO LAVORO 

' R- » RIPOSO 


UN COLPO 


UN COLPO 


a destra 


(senza posizione 
di centro) 


a sinistra 


M - per regolazione velo¬ 
cità di motori a scop¬ 
pio, quando si deside¬ 
ri solo massimo e mi¬ 
nimo - per azionare 
carrelli retrattili. 

E - accensione e spegni¬ 
mento di luci od altri 
circuiti elettrici. 


©r— 

©} 

& 


L - CONTATTO LAVORO 
R - » RIPOSO 


UN COLPO 
UN COLPO 
UN COLPO 
UN COLPO 


a destra 
al centro 
a sinistra 
al centro 


M - come sopra ma per 
tre regimi del moto¬ 
re: massimo, medio, 
minimo e viceversa. 

E - per l’alimentazione di 
motori elettrici su mo¬ 
delli navali ottenendo: 
avanti, fermo, indie¬ 
tro e così via. 



©—li 


- CONT LAVORO 
>: RIPOSO 


PREMERE 

RILASCIARE 

PREMERE 

RILASCIARE 


a destra 
al centro 
a sinistra 
al centro 


M - per comando non se¬ 
lettivo dei timoni dire¬ 
zionali. 


E - poco usata. 



L-CONT LAVORO 
R - » RIPOSO 


PREMERE 

RILASCIARE 


PREMERE 
2 VOLTE 

RILASCIARE 


sempre a destra 
al centro 


sempre 
a sinistra 

al centro 


M - comando IDEALE per 
timoni direzionali di 
navi od aerei, data la 
sicurezza di avere con 
un solo impulso sem¬ 
pre una determinata 
virata, mentre dando¬ 
ne due se ne avrà 
un’altra totalmente 
contraria. 

E - poco usata. _ 


Altro tipo di attuatore è il «MUL- 
TIMATIC». La prerogativa di questo 
attuatore è quella di limitare lo spa¬ 
zio di ingombro. Generalmente su 
di un modello i comandi più utiliz¬ 
zati sono quelli del direzionale e 
di profondità per cui risulta evi¬ 
dente la necessità di utilizzare due 
servomeccanismi. Lo scopo speci¬ 
fico del Multimatic è quello di per¬ 
mettere con la semplice installa¬ 


zione dLun attuatore, l'utilizzazione 
distinta di due comandi, che an¬ 
dranno ovviamente collegati a due 
canali, di evitare il fastidio di mon¬ 
tare due distinti servomeccanismi, 
di contenere il peso a bordo del 
modello ed infine di ridurre il costo 
di acquisto. Risulta evidente, come 
si è già detto, che come mini¬ 
mo si dovrà utilizzare una radio bi¬ 
canale. 



Fig. 5 - Il MULTIMATIC. 



LEGGENDA 

A-B) Squadrette per comando timoni. 

C) Circuito stampato. 

D) Fori per aste di comando timoni. 

E) Fori per fissaggio attuatore. 

F) Ingranaggi con perno manovella. 
1-2-3-4-5-6) Terminali di allegamen¬ 
to alla ricevente. 



CARATTERISTICHE 

Dimensioni ft. 68 x 57 x 30 mm 
Peso: 75 g 

Alimentazione: una sola pila da 4,5 V 
Consumo: 300 mA. 

Motori: Marx-Luder Tip 3000. 
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PULSANTE 

DEL TIMONE DIREZIONALE 


COLLEGAMENTI SU RADIOCOMANDO «EUREKA 2» 



COLLEGAMENTI SU UN QUALSIASI RADIOCOMANDO BICANALE 



FUNZIONAMENTO 

Come già precisato il MULTIMA- 
TIC è particolarmente adatto per 
modelli volanti e deve essere co¬ 
mandato da un complesso radio bi¬ 
canale. 

Ognuno dei due segnali inviati 
dalla trasmittente aziona una corri¬ 


spondente squadretta senza possi¬ 
bilità di errori o interferenze. 

Così sarà quindi possibile far vi¬ 
rare il modello a destra o sinistra 
oppure cabrarlo e picchiarlo a vo¬ 
lontà premendo sul tasto della tra¬ 
smittente in conformità al seguente 
codice di impulsi: 


Un impulso lungo: timone di dire¬ 
zione sempre a destra. 

Rilasciare: timone al centro. 

Un impulso breve seguito da un im¬ 
pulso lungo: timone sempre a sini¬ 
stra. 

Rilasciare: timone al centro. 

PULSANTE 

DEL TIMONE DI QUOTA 

Un impulso lungo: cabrata. 
Rilasciare: volo orizzontale. 

Un impulso breve seguito da un im¬ 
pulso lungo: picchiata. 

Rilasciare: volo orizzontale. 

COLLEGAMENTI 

Il collegamento tra i terminali del 
MULTIMATIC (N. 1-2-3-4-5-6) e la 
ricevente devono essere effettuati 
come indicato nella fig. 6 quando 
si è in possesso della ricevente 
EUREKA 2. Oppure come a fig. 7 
quando si possiede un altro radio- 
comando di marca diversa. 

A tal fine si ricorda che ì termi¬ 
nali dell'attuatore devono essere 
collegati come segue: 

1) al contatto di riposo del relè 
del 1° canale. 

2) al contatto di lavoro del relè del 
del 1° canale. 

3) al negativo della pila da 4,5 V. 

4) alla massa del relè di entrambi 
i canali ed al positivo ( + ) del¬ 
la pila da 4,5 V. 

5) al contatto di lavoro del 2° ca¬ 
nale. 

6) al contatto di riposo del 2° ca¬ 
nale. 

Come sopra già precisato per la 
alimentazione è sufficiente un pila 
rettangolare da 4,5 V. 

A questo punto non resta che si¬ 
stemare la ricevente ed i servoco¬ 
mandi a bordo dell'aereo o del na¬ 
tante interessato. 

La figura 8 mostra un modello 
in trasparenza. Su di esso è monta¬ 
to un radiocomando a due canali e 
pertanto due saranno gli attuatori; 
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ESEMPIO DI UTILIZZAZIONE EUREKA PER COMANDO PIANI DI CODA 



ad essi è affidato il compito di 
comandare il motore ed il direzio¬ 
nale. Tale applicazione è l’unica 
consigliabile quando si hanno solo 
due canali e si vuol comandare un 
aereo a motore. 

Comunque dalla sistemazione po¬ 
tete notare che al centro del mo¬ 
dello, sotto l’ala che è. facilmente 
sfilabile perché tenuta alla fusolie¬ 
ra mediante elastici, sono sistema¬ 
ti: la ricevente, i due attuatori e le 
pile di alimentazione. 

La ricevente come già detto an¬ 
drà avvolta in gomma spugna, non 
si faccia economia, mentre la posi¬ 
zione migliore per gli attuatori è: 
quello del motore piazzato sul fian¬ 
co della fusoliera di modo che es¬ 
sendo in posizione verticale, per¬ 
mette un facile allacciamento alla 
barretta di comando che azionerà 
il dispositivo di regolazione carbu¬ 
ratore-scarico del motore, l’altro, 
posto in posizione bassa, sul fon¬ 
do della fusoliera, appoggiato e 
fissato con viti ad un piccolo ca¬ 
stelletto di legno di balsa di modo 
che rimanga in «linea» con il tiran¬ 
te di trasmissione che aziona la 
squadretta del timone. 

Allorché con la trasmittente si 
invierà un comando, cosa che av¬ 
viene premendo uno dei pulsanti* il 
servocomando interessato si met¬ 
terà in movimento ed in base al 
programma prestabilito eseguirà un 
comando. In particolare, nel nostro 
caso si avrà: 

MOTORE premendo il pulsante B 
e lasciando subito andare la squa¬ 
dretta dell’attuatore si sposta in 
avanti e quindi spinge la barretta 
di comando la quale a sua volta 
spinge il comando carburatore (fi¬ 
gura 3) in modo da diminuire il re¬ 
gime di giri del motore. Con una 
seconda pressione, la squadretta si 
porterà di nuovo al centro (regime 
medio di giri) e con una terza pres¬ 
sione si avrà il massimo dei giri 
del motore. 

DIREZIONALE si premerà il pul¬ 
sante A. Allorché si dà segnale, la 
squadretta si sposta a sinistra e vi 
resta sino a quando il pulsante del¬ 
la trasmittente viene tenuto premu¬ 
to cioè, sino a quando vi è segnale; 
lasciando andare il pulsante, tutto 
ritorna normale e quindi di nuovo 
timone dritto. Per ottenere la posi- 
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Fig. 8 

LEGGENDA 

1) Ricevente bicanale 

2) Trasmittente bicanale 

3) Pila 4,5 V per alimentazione Multimatic 

4) Pila 9 V per alimentazione ricevente 

5) Blocchettini legno supporto attuatore 

6) Filo antenna 

A) Comando canale timone quota 

B) Comando canale timone direzione 

ESEMPIO Dì UTILIZZAZIONE ” EUREKA-2 


1) Attuatore SELEMATIC corrispondente 
al canale A per comando timone 
direzionale 

2) Attuatore SELEMATIC corrispondente 
al canale B per comando motore 

3) Blocchetti in legno dolce spessora- 
mento e fissaggio SELEMATIC 

4) Trasmettitore bicanale con comando 
a pulsanti 

5) Ricevente bicanale 

6) Filo di antenna 

7) Pila di alimentazione ricevente 

8) Pila di 4,5 V per alimentazione 
attuatori SELEMATIC 

9) Filo tirante di comando motore 


7) Prolunga asta comando in balsa 

8) Asta comando filo acciaio 0 1,5 per 
timone quota 

9) Asta comando filo acciaio 0 1,5 per 
timone direzione 

10) Nottolino regolazione micrometrica 

11) Squadretta comando 

Attuatore Multimatic 
per il bicanale 
Attuatore Bimatic 
per il quattro canali. 

’ PER COMANDO TIMONE E MOTORE 


11) Listello in balsa 5x5 prolunga 
tirante comando 

12) Nottolino per regolazione micrometrica 
tirante comando 

13) Squadretta comando del timone di¬ 
rezionale 

Per il monocanale si consideri escluso il 
N. 2. 

Per questa applicazione sono stati scelti 
i seguenti programmi: 

Attuatore SELEMATIC (comando timone) 
canale A - quinto programma. 

Attuatore SELEMATIC (comando motore) 
canale B - terzo programma. 
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Fig. 10 

LEGGENDA: 

1) Ricevente bicanale 

2) Trasmittente bicanale 

3) Motori elettrici di trazione modello 

4) Pile di alimentazione motore di 
trazione 

5) Pila 9 V per ricevente bicanale 

6) Pila da 4,5 V alimentazione 


7) Antenna rigida 

8) Asta comando timone 

9) Nottolino regolazione barra 

10) Barra del timone 

A) Pulsante canale comando motore 
corrisponde attuatore (A) 

B) Pulsante canale comando timone 
corrisponde attuatore (B) 


zione contraria occorre dare due 
impulsi al bottone, trattenendolo 
poi premuto dopo il secondo im¬ 
pulso. Si ha così la posizione com¬ 
pletamente contraria a quella pre¬ 
cedente restando invariato il fatto 
che lasciando andare il pulsante, il 
direzionale torna a zero. 

E' facile concludere che con l'at¬ 
tuatore programmato per comando 
motore ad ogni impulso corrispon¬ 
de un movimento con sequenza: 
destra, centro, sinistra, centro e 
così via; mentre con quello del di¬ 
rezionale, ad un impulso e sino a 
quando il bottone resterà premuto, 
si ha un’azione a sinistra; con due 
impulsi successivi e tenendo pre¬ 
muto, un’azione a destra. La guida 
con tale sistema dovrebbe risulta¬ 
re discretamente facile, poiché il 
pilota sa che ad un impulso corri¬ 
sponde una virata a sinistra, a due 
impulsi una virata a destra; per cui 
teoricamente, potrebbe pilotare ad 
occhi chiusi; cosa che però sconsi¬ 
gliamo vivamente. 


Dalle figure 9 e 10 si possono 
vedere altre sistemazioni di appa¬ 
rati radio. Tali figure sono talmen¬ 
te esplicative che non necessitano 
di commenti. 

A coloro che vogliono dedicarsi 
al radiocomando raccomandiamo di 
munirsi della «Licenza di esperi¬ 
menti di telecomando» da richieder¬ 
si al Ministero delle Poste e Tele¬ 
comunicazioni mediante domanda 
su carta da bollo da L. 400 e previo 
versamento di L. 1.000 sul c/c del¬ 
la direzione provinciale P.T.T. La li¬ 
cenza viene rilasciata senza diffi¬ 
coltà e sulla frequenza di 27,120 
MHz (± 5%o). 

Cogliamo l'occasione per prega¬ 
re tutti gli appassionati di radio¬ 
trasmissioni sulla frequenza dei 
27 MHz di non utilizzare i canali 
relativi a queste frequenze: MHz 
26,995 - 27,045 - 27,095 - 27,145 - 
27,195 - 27,255, specie nelle ore 
diurne, in quanto interferiscono nei 
voli dei modelli con pericolo di chi 
vola e di chi osserva. 


UN GLOTTOLOGO 
ELETTRONICO 

Qualsiasi scolaro può indicare fa¬ 
cilmente quali parole siano sostan¬ 
tivi, quali aggettivi, quali verbi. Per 
il «cervello elettronico», però, il 
problema non è semplice. Eppure 
un’analisi del genere è necessaria 
per le traduzioni automatiche. E’ 
possibile introdurre nella memoria 
della macchina tutte le parti del 
discorso in tutte le forme gram¬ 
maticali? A quanto pare, è possibile. 
La macchina, infatti, dovrà avere a 
che fare in tal caso non soltanto con 
la parola, ma con tutte le sue forme 
e i casi della declinazione. In tal 
modo la memoria deve essere dap¬ 
prima sestuplicata per comprende¬ 
re tutti i casi della declinazione, 
poi ulteriormente raddoppiata, per 
comprendere il singolare e il plurale, 
ed infine triplicata, per abbracciare 
il maschile, il femminile e il nuetro. 
Una parola qualsiasi occuperà in 
tal modo 36 posti. 

Per insegnare alla macchina a di¬ 
stinguere tutte le parti del discorso, 
gli insegnanti sovietici Gherold Be- 
lonogov e Inna Davydova hanno do¬ 
vuto elaborare uno speciale sistema, 
ricorrendo, come spesso avviene, al¬ 
l'esperienza umana. In simili casi 
l'uomo si vale della propria riserva 
di cognizioni. Nello stesso modo 
era necessario «educare» la mac¬ 
china, affinché non si trovasse in 
un vicolo cieco, affrontando una pa¬ 
rola sconosciuta, ma «riflettesse» 
su di essa, utilizzando le proprie 
conoscenze. 

L’algoritmo elaborato a questo 
scopo lavora nel modo seguente: la 
macchina analizza la parola del testo 
partendo dalle ultime lettere, che 
sono tipiche di questa o quella par¬ 
te del discorso. La macchina sepa¬ 
ra le due ultime lettere della paro¬ 
la, le confronta con le informazioni 
depositate nella sua memoria e im¬ 
mette la sua deduzione nella cel¬ 
lula che registra ì risultati. 
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Con i recenti studi americani, di cui ampi rapporti sono apparsi 
sulle più celebri riviste scientifiche d’oltre Atlantico, il «rumore 
bianco» è tornato alla ribalta: specialmente per le applicazioni 
analgesiche, sedative, ipnotiche. 

Tre anni addietro, una preistoria, data la rapida evoluzione deh 
l'elettronica, noi abbiamo suggerito un primo generatore «White 
Noise». Esso aveva il difetto d’impiegare un diodo dalla non facile 
reperibilità, ma funzionava ottimamente. Oggi, data l’attualità del 
dispositivo, riprendiamo il tema su di un piano più che mai pratico; 
infatti, in questo articolo presentiamo un ulteriore «Random Noise 
Generator» che usa non più un diodo speciale, ma un comune 
elemento di zener da poche lire! 


el Gennaio del 1967, primo 
numero «assoluto» della 
nostra Rivista, presentam¬ 
mo nella pagina 28 un articolo inti¬ 
tolato «La macchina per dormire». 
Si trattava di un generatore a sta¬ 
to solido che era consigliato per la 
cura dell'Insonnia, e nel testo pun¬ 
tualizzavamo questo impiego, anti¬ 
cipando, forse, in un certo senso, le 
ricerche condotte oggi con grande 
dispiego di mezzi in U.S.A. 

Sì, perché attualmente in moltis¬ 
simi Istituti Americani, dalla conte¬ 
statrice Stanford, alla celebre Pen- 
sylvania, all'avanguardista Massa- 
chusset Institute of Technology, si 
conducono esperienze senza limiti 
di mezzi e su di un gran numero di 
pazienti per vedere «come» e «per¬ 
ché» il rumore bianco abbia gli ef¬ 
fetti ormai accertati. 

Non è compito nostro formulare 
qualche ipotesi in merito: noi sia¬ 
mo tecnici elettronici, e di medici¬ 
na e psicologia, ne sappiamo quan¬ 
to il comune uomo della strada. 
Consigliamo quindi gli interessati 
alle" applicazioni del rumore bianco 
di sfogliare testi più qualificati: per 
esempio ì bollettini dell'A.M.D., op¬ 
pure la Rivista degli Odontoiatri 


GENERATORE 
DI RUMORE BIANCO 
A DIODO ZENER 
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U.S.A., o la monografia del Cooke 
edita da J. Johnson & Co., di Hunts- 
ville. 

Per conto nostro, da mancati di¬ 
scepoli di Eseulapio, ci limitiamo 
a descrivere il generatore, cosa che 
rientra nella sfera di nozioni che ci 
appartengono. 

Lo schema del dispositivo appare 
nella figura 1, e come si vede, esso 
impiega due soli semiconduttori: 
un transistor al Silicio ed un diodo 
di zener. Ci preme far notare al let¬ 
tore che questi due elementi sono 
estremamente convenzionali; il 
transistor può essere un BC108, op¬ 
pure un BC109, o un BFY37 o altro 
similare. Il diodo è un BZY88C9V1 
della Philips distribuito dalla G.B.C. 

Vediamo ora il funzionamento. 

Come si nota, l’alimentazione ge¬ 
nerale del complesso è affidata a 
due pile da 9 V, poste in serie. Sì 
ha quindi una tensione pari a 18 V. 
Questa tensione è presentata al 
diodo tramite RI, e dato che il dio¬ 
do ha una tensione di Zener uguale 
a 9 V, ne produce il «crollo». Il 
diodo lavora quindi in un regime di 
conduzione inversa, e RI frena 
l’eccessiva corrente impedendo che 
«DI » vada fuori uso a causa di una 
eccessiva dissipazione. Ora, qua¬ 


lunque Zener che lavori nel regime 
di conduzione inversa genera un 
notevole rumore bianco. Questo 
fatto è poco noto, d’altronde il 
«meccanismo» è il medesimo che 
rende generatori di rumore le val¬ 
vole a gas, i tubi fluorescenti, i ca¬ 
todi delle rettificatrici e degli al¬ 
tri tubi... e persino i resistori! 

Nel nostro caso particolare, il ru¬ 
more è causato dal passaggio de¬ 
gli elettroni attraverso la zona del¬ 
la giunzione. Negli alimentatori, o- 
ve lo Zener trova il suo impiego 
«classico» il rumore generato non 
dà troppo fastidio pér la semplice 
ragione che il diodo è sempre se¬ 
guito da un condensatore ampio, da 
un minimo di 10 pF in poi, che ser¬ 
ve da by-pass per il segnale. 

In proposito, da uno studio della 
Casa «Motorola», riportiamo nella 
figura 2 il grafico dell'andamento 
del rumore nei confronti della cor¬ 
rente di Zener per un diodo 
10MZ16Z, un convenzionale ele¬ 
mentoparagonabile a qualsiasi mo¬ 
dello europeo da 16 V - 10 W. 

Come si vede, lavorando a circa 
0,5 mA di l z , il diodo, senza conden¬ 
satore di spianamento, genera un 
segnale «bianco» superiore a 2 mV; 
le nostre esperienze dimostrano an¬ 


zi che la tensione-rumore può supe¬ 
rare i 6-8 mV. 

Nel nostro circuito, lo Zener, la¬ 
vorando con una corrente bassissi¬ 
ma, genera un disturbo dall’ampiez¬ 
za interessante: circa 5 mV. 

Dato che a noi interessa un ru¬ 
more bianco situato nello spettro 
audio, e ch^ le componenti a fre¬ 
quenza molto elevata (il segnale 
giunge normalmente alle VHF!) so¬ 
no inutili per le esperienze propo¬ 
ste o proponibili, in parallelo al dio¬ 
do è applicato il condensatore CI. 
Esso «taglia via» le componenti più 
elevate dello spettro e consente un 
maggior rendimento nel segmento 
audio. E questo, per il generatore. 

Ora, come è noto, un dispositivo 
del genere esposto, dà un buon ri¬ 
sultato solo se non è caricato: co¬ 
me dire che il segnale va raccolto 
su di una impedenza elevata. 

Allo scopo provvede lo stadio 
servito dal TRI. Il transistor è col¬ 
legato a collettore comune, in tal 
modo presenta una elevata resi¬ 
stenza nel punto di prelievo: tra C2 
e la massa. 

Lo stadio è per altro molto con¬ 
venzionale: R3 è un resistore di ca¬ 
rico, mentre R2 serve per polariz¬ 
zare la base: C3 trasla all’esterno 
il segnale su di una bassa impeaen- 
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za, necessaria per evitare che al 
rumore bianco si sommino segnali 
parassitari «captati» dal raccordo 
con l'amplificatore. 

La descrizione del generatore po¬ 
trebbe finire qui, dato che l’ampli¬ 
ficatore di potenza da impiegare al 
seguito, non è da considerare par¬ 
te integrante del «souffleur»: un 
accessorio e nulla più. 

Per altro, abbiamo spesso notato 
che ai nostri lettori non piace un 
progetto che abbia la sia/pur mini¬ 
ma parvenza di incompletezza, quin¬ 
di accenneremo ora ad un sistema 
audio che può ben servire per dif¬ 
fondere il rumore generato dalla 
sezione principale. 

Tale amplificatore commerciale, 
grazie al suo stadio finale (AC187- 
AC188), può fornire una potenza di 
2 W con segnali di modesta ampiez¬ 
za applicati all’ingresso. 

A seguito del nostro generatore, 
il complesso segnalato non può co¬ 
munque erogare la massima poten¬ 
za, essendo pilotato da un segnale 
insolitamente debole. Per altro, dal¬ 
l'altoparlante « escono » fruscii 
«sparati fuori» con 1-1,5 W: una po¬ 
tenza già esuberante per molte 
prove. Per esempio, basta voltare 
l’altoparlante verso un gatto ed 
azionare l'interruttore per vedere 
la povera bestia che letteralmente 
«salta in aria» choccata dalla com¬ 
ponente ultrasonica del rumore: 
analogamente succede per ì cani, 
che si ritirano uggiolando. 

In molti casi, anzi, sarà senza me¬ 
no necessario ridurre la potenza 
del segnale irradiato: e ciò vale sia 
per l’amplificatore da noi suggeri¬ 
to, sia per altri complessi eventual¬ 
mente usati dal lettore perché già 
disponibili senza la necessità di 
procedere all’autocostruzione. 

Comunque, lo schema dell’am¬ 
plificatore appare nella figura 3, e, 
come si nota, in tutto sono impie¬ 
gati 4 transistori ed un diodo. I 
transistori sono: un BC108 pream¬ 
plificatore (TRI) un AC125 (TR2) 
pilota, e la coppia di AC188/AC187 
detta. Il diodo (DI) è un «PTO/5» 
che può essere sostituito da un se¬ 
condo AC125 con la base ed il col¬ 
lettore riuniti. 

Il TRI lavora ad emettitore comu¬ 
ne in un circuito «bootstrap» che 


serve ad elevare l’impedenza di in¬ 
gresso. Il resistore R5, con CI fil¬ 
tra l’alimentazione dello stadio in 
modo da evitare accoppiamenti pa¬ 
rassitari. C2 linearizza la risposta, 
«appiattendo» la banda passante 
che diversamente sarebbe più am¬ 
pia nell'acuto rispetto alle frequen¬ 
ze basse. 

RI ed R3, con R2, formano il cir¬ 
cuito di polarizzazione. 

R6, infine, derivata direttamente 
dall’uscita all’ingresso, rende li¬ 
neare «tutto» l’amplificatore, che 
fruendo dell’accoppiamento diretto 
c.c./c.a. è in tal modo attraversato 
da una controreazione che si usa 
definire «totale». 

I resistori R7 ed R8 proteggono 
lo stadio finale, contribuendo alla 
stabilità termica del tutto in unione 
al diodo/transistor PTO/5 (TR3) 
ed alla controreazione esaminata 
prima. 

II C5, infine, trasla all’altoparlan¬ 
te il segnale. 

E’ da notare che il C5 ha un 
valore di soli 500 ipF; questo va¬ 
lore apparentemente scarso, in ef¬ 
fetti non lo è: infatti l'amplifica¬ 
tore «passa» entro 3 dB i segnali 
compresi tra 90 e 20.000 Hz. 
Quindi, in sostanza, se proprio non 


si può dire che l'amplificatore rap¬ 
presenti un ritrovato, per altro non 
si può nemmeno affermare che sia 
mediocre: «overall» come usano 
dire gli americani, il complessino 
rappresenta un ottimo esempio di 
rapporto costo-semplicità-efficien- 
za-attendibilità: un rapporto ben dif¬ 
ficile da situare in pratica! 

Con il che abbiamo visto ambe¬ 
due le sezioni che costituiscono il 
generatore di rumore bianco. 

Prima di passare al montaggio, 
aggiungeremo ancora che per una 
buona efficienza è necessario che 
l’altoparlante collegato all'amplifi¬ 
catore, per emettere davvero del 
«rumore bianco» e non un indistin¬ 
to brusio «qualunque», deve esse¬ 
re di elevata qualità: un serio 
HI/FI. 

Il miglior diffusore, sarebbe una 
«combinazione» di altoparlanti: per 
esempio la cassetta Isophon G.B.C. 
AA/5425-00. 

Con un costo minore potrebbe 
essere usata la combinazione 
AA/5420-00. 

Scendendo ancora, un altoparlan¬ 
te unico, del tipo G. B. C. 
AA/3185-00 può ancora essere im¬ 
piegato con un risultato accettabile. 
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Non conviene impiegare diffuso¬ 
ri di minima classe, però: altri¬ 
menti non si udrà più il «rumore 
bianco» ma solo un soffio a banda 
stretta che certo non può dare i 
risultati che è giusto aspettarsi. 

Con ciò, nota periferica, ma di 
importanza fondamentale, possia¬ 
mo passare ad un breve commento 
sul montaggio. 

Il nostro generatore di segnali 
«bianchi», come appare dalle foto¬ 
grafie, è diviso in due diverse se¬ 
zioni: ciò perché l'amplificatore ci 
è stato passato già «finito», ed al¬ 
lora è apparso opportuno montare 
come «subassembly» il generatore 
vero e proprio, leggi' il circuito 
DI-TRI, ovvero lo schema di fig. 1. 

Una soluzione del genere con¬ 
viene anche se il lettore ha qual¬ 
che amplificatore premontato da 
impiegare. Nel caso contrario, co¬ 
struzione contemporanea del gene¬ 
ratore e deM’amplificatore, è inve¬ 
ce assai più opportuno usare uno 
chassis «unico» su cui montare 
il tutto. 

Tale chassis può essere in per¬ 
forato plastico G.B.C., oppure 
stampato; soluzione, quest’ultima, 
che certo dà al complesso un’aria 
di «finito» non ottenibile in altro 
modo. 

Noi comunque siamo del parere 
che il lettore abbia, o possa otte¬ 
nere facilmente, un amplificatore a 
larga banda adatto a seguire il ge¬ 
neratore: non descriveremo allora 
il montaggio «totale», ma solo quel¬ 
lo della prima sezione. In propo¬ 
sito, rammentiamo i vari modelli 
di amplificatori HIGH-KIT reperibili 
presso la G.B.C. 

Come si vede nelle fotografie, 
il circuito «DI-TRI» ed annessi, nel¬ 
la nostra versione sperimentale è 
montato su di un pezzetto rettan¬ 
golare di perforato plastico, che 
misura 30 per 50 mm. La sistema¬ 
zione dei pochi pezzi necessari, 
nove in tutto, non è davvero crì¬ 
tica: comunque la figura 4 offre i 
necessari dettagli. Qualcuno potrà 
opinare che noi, pur avendo effet¬ 
tuato un montaggio diverso, dia¬ 
mo qui una versione su circuito 
stampato, quindi una versione che 
non segue l'originale. Rispondere- 
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mo che «provando» un nuovo cir¬ 
cuito, sono sempre necessarie so¬ 
stituzioni, aggiustamenti e varian¬ 
ti, quindi il perforato plastico ri¬ 
sulta opportuno. 

Giunti al termine della sperimen¬ 
tazione, ottenuto il risultato mi¬ 
gliore, il montaggio sul perf-board 
non appare più necessario, non 
essendovi altro da tentare. Un cir¬ 
cuito ormai collaudato ha certa¬ 
mente la sua migliore veste pra¬ 
tica sul circuito stampato, che tra 
l'altro, garantisce una certa «rigi¬ 
dità» alTassieme. 

Ciò premesso, aggiungeremo che 
nella versione «due pezzi» (gene¬ 
ratore + amplificatore) conviene 
comunque l’uso di un interruttore 
doppio pnonocomandato, che attivi 
al tempo le due sezioni inserendo 
le due diverse sorgenti di alimen¬ 
tazione nel medesimo istante. 

Anche nel caso di montaggio su 
di uno chassis «unificato» varrà il 
medesimo concetto. 

Ora aggiungeremo che in ogni 
caso è necessario racchiudere il 
tutto in un involucro metallico: 
l’uscita del TRI, così come l'ingres¬ 
so dell’amplificatore è infatti a 
bassa impedenza, ma non altrettan¬ 
to si può dire per il circuito gene¬ 
ratore che comprende DI e la base 
del TRI, nella fig. 1. 

Dato l'impiego «scientifico» del 
nostro apparecchio, sarebbe inam¬ 
missibile che il segnale fosse «in¬ 
quinato» da qualche parassita 
esterno; quindi la schermatura è 
certamente necessaria. 

Il modesto ingombro delle due 
sezioni dell’apparecchio, o dello 
chassis comprendente la coppia 
consentirà l’impiego di una scatola 
assai piccola. Volendo comprende¬ 
re in essa le due diverse batterie 
di pile necessarie per il genera¬ 
tore e l’amplificatore, le dimensio¬ 
ni potranno al massimo ascendere 
a 25 X 10 X 10 cm. 

Come abbiamo visto, di base non 
è previsto altro controllo che non 
sia l’interruttore generale. Volen¬ 
do però, e non sarà inopportuno, 
sì potrà inserire un potenziometro 
che svolga le funzioni di «control¬ 
lo del volume» tra generatore ed 
amplificatore: null'altro. 


Tutto ciò vale nel caso che non 
si preveda un amplificatore di 
grande potenza esterno, per espe¬ 
rienze scientifiche particolari. 

Nel caso che l’amplificatore sia 
previsto, il solo generatore sarà 
racchiuso nella scatoletta metalli¬ 
ca, con le sue pile, l’interruttore, 
il controllo di volume. In questo 
caso l'uscita è meglio sia coassia¬ 
le, con un bocchettone terminale 
G. B. C. « GQ / 2710-00 » oppure 
«GQ/2670-00» o sìmile. 

Certamente questo non è ìl più 
semplice tra i progetti che noi 
abbiamo presentato su Sperimen¬ 


tare: e come impiego, e come rea¬ 
lizzazione. Specialmente conside¬ 
rando la autocostruzione dell’am¬ 
plificatore. Il lettore quindi si 
aspetterà una messa a punto mol¬ 
to critica. 

Per contro (oh sorpresa!) la 
messa a punto non esiste. Non è 
necessaria, non è richiesta. 

L’amplificatore da noi suggerito 
è collaudatissimo e funziona bene 
anche con ampie tolleranze per i 
componenti. 

Il generatore NON deve essere 
manomesso, addirittura! E’ scon¬ 
sigliabile ritoccare parti e valori, 



Fig. 5 - Aspetto del generatore di rumore bianco completo del relativo amplificatore, a 
montaggio ultimato. 
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perché inserendo delle variazioni 
allo «sperimentatissimo» circuito 
illustrato nella figura 1, si può in¬ 
correre in un peggioramento delle 
caratteristiche con la massima fa¬ 


cilità; non altrettanto si può rica¬ 
vare una miglioria, sul piano pra¬ 
tico. Quindi conviene, lasciare tut¬ 
to corrTè, senza tentare inutili so¬ 
stituzioni. 


Abbiamo finito, ma permetteteci 
di esprimere una nota di «cautela». 

Gli aspetti clinici del rumore 
«bianco» non sono ancora perfet¬ 
tamente noti. 


1 MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

FIGURA 

1 



B1 


pila da 9 V per ricevitori portatili 

11/0762-00 

370 

R2 


come B1 

11/0762-00 

370 

CI 


condensatore ceramico da 22 kpF 

BB/1780-20 

48 

C2 


condensatore poliestere da 100 kpF 

BB/1780-80 

90 

C3 


come C2 

BB/1780-80 

90 

DI 


diodo zener BZY88C9V1 

— 

500 

RI 


resistore da 68 kfi V 2 W - 10% 

DR/0112-27 

16 

R2 


resistore da 470 kfl • V 2 W • 10% 

DR/0112-67 

16 1 

R3 


resistore da 4,7 kll - V 2 W - 10% 

DR/0111-71 

16 

SI 


doppio interruttore unipolare 

GL/4240-00 

220 

TRI 


transistor BC108 - oppure BFY39 

BC109 - BFY37 - vedi testo 

— 

360 

FIGURA 

3 



B 


due pile da 4,5 V collegate in serie, 
ciascuna del tipo 

11/0742-00 

268 

CI 

c 

condensatore da 30 *iF - 12 VL 

BB/2990-60 

98 

C2 


condensatore ceramico da 390 pF 

BB/1740-20 

42 

C3 


condensatore in poliestere 
da 100 hjF - 12 VL 

BB/1780-80 

90 

C4 


condensatore da 100 uF - 12 VL 

BB/2990-80 

130 

C5 


condensatore da 500 ( 11 F - 12 VL 

BB/3060-50 

240 

RI 


resistore da 470 kH • V 2 W - 10% 

DR/0112-67 

16 

R2 


resistore da 22 fì • V 2 W - 10% 

DR/0110-59 

16 

R3 


resistore da 270 kfi - V 2 W • 10% 

DR/0112-55 

16 

R4 


resistore da 560 H - V 2 W - 10% 

DR/0111-27 

16 

R5 


resistore da 3900 fì • V 2 W - 10% 

DR/0111-67 

16 

R6 


resistore da 3300 fi • V 2 W ■ 10% 

DR/0111-63 

16 

R7 


resistore da 10 fì • V 2 W - 10% 

DR/0110-43 

16 

R8 


come R7 

DR/0110-43 

16 

RQ 


resistore da 470 fì - V 2 W - 10% 

DR/0111-23 

16 

SI 


doppio interruttore a leva 

GL/4240-00 

220 

TRI 


transistor BC109 

— 

400 

TR2 


transistor AC125 

— 

460 

TR3 


transistor AC125 oppure 
diodo «PTO/5» - vedi testo 

— 

460 

TR4 

• 

transistor AC187 \ 

_ 

950 

TR5 

: 

transistor AC188 > 




Se dovessimo giudicare dagli 
effetti negli animali, diremo che è 
meglio sbattere il generatore fuor 
dalla finestra e non approfondire 
lo studio. 

Per contro, autorevolissime fonti 
affermano nel campo degli esseri 
umani che esso è benefico, che è 
distensivo, che ha marcati effetti 
analgesici. 

Crediamoci: perché no? Ma con 
misura. 

Cent’anni fa, illustri clinici affer¬ 
mavano che l’Oppio era una cura 
molto salutare per certe forme ner¬ 
vose, ed intorno al 1880 nel West 
giravano dei carrozzoni che vende¬ 
vano Whisky miscelato al petro¬ 
lio (!) spacciandolo per un imbat¬ 
tibile specifico contro i reumati¬ 
smi, la tubercolosi, ed i tumori. Il 
bello, è che molti di questi carri 
erano guidati da medici perfetta¬ 
mente in ordine come laurea ed 
esperienza, oppure da «Chiroprati- 
cists» leggi medici-infermieri an¬ 
cor oggi operanti in U.S.A. con ogni 
rispetto e stima del popolo. 

Nel testo del Dott. Antonio L. B. 
Labenstock, in nostro possesso, si 
legge che il morbo Venereo può 
essere curato con un impacco di 
acqua di Fumaria, e Sublimato di 
Mercurio (gr. 6) sciolto nella 
Grappa: 500 cc. 

La «Medicina elettronica» è an¬ 
cora agli albori, e non si conosco¬ 
no davvero bene gli effetti delle 
varie «cure». 

Anche col «rumore bianco», 
quindi, usate cautela. 

Chissà? Invece di far sparire 
qualche nevrosi, il nostro potrebbe 
anche crearla! 

Tra cent’anni sapremo certamen¬ 
te quanto esso valga, come ed in 
quali casi apporti un effettivo van¬ 
taggio: anzi, non sapremo; ma 
«sapranno». 

Oggi . . . mah!! 
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Beogram 1800 ► 




un nuovo modo per dire hi-fi! 


Dove altri si fermano inizia l'alta fedeltà B.&.O. Ecco perché gli intenditori acquistano un impianto Hi-Fi B.&.O. 
Tutti gli apparecchi B.&.O. sono studiati, progettati e realizzati in modo da offrire le più brillanti prestazioni unite 
ad una notevole praticità ed una linea modernissima ideata dai più famosi designer del mondo. I materiali ed i 
componenti sono tutti di qualità selezionata per cui la sigla B.&.O. è conosciuta anche come marchio di garanzia. 

COMBINAZIONE B.&.O. Il# 3 Impianto stereo HI-FI composto da: 

1 Amplificatore sintonizzatore stereo FM «Beomaster 3000» 1 Registratore stereo «Beocord 1800» 

1 Giradischi stereo «Beogram 1800» 2 Diffusori acustici «Beovox 5000» 


Beocord 1800 
















Se ancora in molti casi oggi si 
impiegano i tubi elettronici, a gas 
o a vuoto, il motivo è proprio quel¬ 
lo detto; prevedendo ripidi sovrac¬ 
carichi istantanei, le vecchie «val¬ 
vole» in certi casi offrono maggiori 
garanzie. 

La moderna tecnologia elettroni¬ 
ca però, è ogni giorno più orien¬ 
tata verso i semiconduttori, soprat¬ 
tutto per la loro durata illimitata. 

Ora daremo un’occhiata «dentro» 
ai diodi-tubi. 

Essi possono essere di tre tipi: 

a) Tubi a vuoto ed a catodo caldo. 

b) Tubi a gas ed a catodo caldo. 

c) Tubi a gas ed a catodo freddo. 
Gli ultimi non dispongono (né 

necessitano) di un filamento. 


Se il sovraccarico massiccio non 
dura troppo tempo, in genere i tubi 
non si rovinano. 


Per i semiconduttori vale tutt’al- 
tro ragionamento: essi «bruciano» 
all’istante se sono severamente so¬ 
vraccaricati e logicamente una vol¬ 
ta fuori uso sono inutilizzabili. 


la... «mascella fragile». In pratica, 
per esempio, molti tubi elet¬ 
tronici possono resistere a sovrac¬ 
carichi istantanei pari a dieci volte 
il massimo previsto per il lavoro 
continuo, e qualche volta reggono 
il cortocircuito del carico per un 
periodo di tempo sorprendente, ma¬ 
gari lavorando con gli anodi com¬ 
pletamente «arrossati» dal calore, 
o al limite della ionizzazione. 


In questa seconda parte del¬ 
l’articolo iniziato sul N. 5-1970 
vedremo brevemente i diodi- 
tubi, nelle loro varie espres¬ 
sioni e forme, per poi passare 
a quei diodi attuali e di im¬ 
piego diffuso, che sono i 
semiconduttori. 


arlando in linguaggio pugi¬ 
listico, potremmo dire che 
i diodi semiconduttori, nei 
confronti di quelli a vuoto hanno 


Raro è il caso di semiconduttori 
«cotti» dal carico ma non rovinati, 
ovvero «declassati» ma ancora 
utilizzabili. 


I tubi a vuoto, a «catodo caldo» 
(a) possono essere del familiare 
modello 5U4/G, oppure GZ34 e 
simili. 

Nei primi vi è un filamento a 
forma di doppio «V» rovesciato 
(fig. 1), e quando lo si scalda con 
il passaggio di corrente, l’agita¬ 
zione termica induce gli elettroni a 
staccarsi dalla superficie e ad emi¬ 
grare verso gli anodi che circon¬ 
dano i filamenti, attratti dalla cari¬ 
ca positiva ad essi applicata. Gli 
elettroni in tal modo creano un 
vero e proprio flusso di corrente, 
che nei tubi 5U4 ed analoghi può 
assumere valori notevoli: 0,5 A e 
simili. Queste entità sono necessa¬ 
rie per gli usi di alimentazione 
«generale» negli amplificatori e TV 
cui questi tubi sono destinati. 
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Fig. 3 - Diodo rettificatore 
a vapori di Mercurio di 
media potenza. 


I GZ34 ed analoghi sono simili 
ai rettificatori «semplici» visti pri¬ 
ma. In più hanno uno o più catodi 
che circondano i filamenti ed emet¬ 
tono elettroni. 

In questi tubi, i filamenti veri e 
propri non sono che «stufe» uti¬ 
lizzate per scaldare i catodi. Ve¬ 
diamo ora la categoria — b —. 

A questa appartengono i tubi del 
genere 866, 872, ed analoghi. 

In sostanza, essi sono simili ai 
raddrizzatori a vuoto, tranne che 
nel bulbo è iniettata una atmosfe¬ 
ra gassosa (vapori di mercurio in 
molti casi) al posto del vuoto: 
figg. 2-3-4-S. 

Si usa il riempimento gassoso, 
perché l’atmosfera ionizzata risul¬ 
ta un miglior «veicolo» per la cor- 
■* rente del vuoto spinto, sicché con 
la medesima tensione di placca per 



Fig. 4 - Diodo rettificatore di 
grande potenza, ad alta tensione, 
usato per stazioni emittenti di 
radiodiffusione. 


SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 


1161 








Fig. 6 - Un diodo rettificatore a 
vuoto, capace di lavorare ad alta 
tensione: si tratta del modello 
8013/A. 



i tubi può scorrere una maggiore 
intensità. In sostanza, un rettifica¬ 
tore a gas dalle dimensioni uguali 
di uno a vuoto in genere sopporta 
maggiori correnti. Il rovescio della 
medaglia è ovviamente il costo, in 
unione ad una maggiore «fragilità» 
di questi tubi ed una minor durata. 

Passiamo alla categoria — c —. 
I tubi ad essa appartenenti sono 
odiernamente non molti, nella clas¬ 
se delle raddrizzatrici, e molti nei 
tipi previsti per altri impieghi: trig¬ 
ger, segnalatori, commutatori ecc. 

Generalmente parlando, i diodi a 
catodo freddo sono riempiti di un 
gas che ha la proprietà di ioniz¬ 
zare a tensioni relativamente bas¬ 
se, e la tensione anodica può, essa 
medesima, «accendere» la ionizza¬ 
zione, o vi può essere qualche ar¬ 
tificio dì innesco: in questo caso, 
però, non si può più parlare di 
diodi: fig. 7. 

Un classico diodo rettificatore a 
catodo freddo è il noto «OZ4/G» 
americano: una lampada al Neon 
rappresenta anch essa un rozzo dio¬ 
do a catodo freddo, possedendo 
due elettrodi, nessuno dei quali 
deve essere preriscaldato. 

Ora passeremo a una categoria 
di diodi che pochi anni addietro 
aveva la sua importanza. Si tratta 
dei diodi a vuoto «rivelatori»: fig. 8. 

Certamente tutti gli sperimenta¬ 
tori meno giovani ricordano le val¬ 
vole EAL5, EAA90, EAA92, 6H6 e 
simili, ancora in listino due anni 
addietro. Questi diodi e doppi diodi 
sono stati completamente soppian¬ 
tati dai semiconduttori rispetto ai 
quali presentavano solo svantaggi, 
senza alcun vantaggio. 

Sopravvivono temporaneamente 
solo certi rivelatori a vuoto per mi¬ 
croonde, ai giorni nostri, ma anche 
questi sono in via di estinzione. 

Non è quindi il caso di «spolve¬ 
rare» dispositivi che il lettore non 
avrà più occasione d’impiegare. 


1162 


SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 






Piuttosto, passiamo ai «diodi-di- 
tutti-i-giorni» che sarebbero poi 
quelli a semiconduttore. 

Come abbiamo detto, il primo 
diodo semiconduttore usato In elet¬ 
tronica è stato il Solfuro — Gale¬ 
na — munito del suo bravo baffo 
di gatto — o coda di maiale che 
dir si voglia —. Il primo diodo vero 
e proprio, però, come unità com¬ 
ponente finita, è stato il modello 
EA/2 sviluppato per l’uso Radar nel 
1941. Il primo prodotto in grande 
serie è stato il modello 1N21 
Cfig. 9) che era comunque usato 
anch’esso nei Radar, come misce¬ 
latore RF/UHF. 

Questi diodi erano al Germanio 
ed a punta di contatto: un modello 
che ancor oggi si produce, seppur 
limitatamente. 

Oltre a questi, oggi vi sono i 
diodi a giunzione sia al Germanio 
che al Silicio, ed anche i diodi a 
barriera, ì diodi tunnel, i diodi elet¬ 
troluminescenti. 

Per merito di anzianità, vediamo 
comunque prima i diodi a punta dì 
contatto. Essi sono caratterizzati 
da una piccola capacità parassita- 
ria, una modesta possibilità di reg¬ 
gere correnti di qualche entità, una 
certa difficoltà di fabbricazione au¬ 
tomatizzata e ridotte dimensioni in 
genere dicendo. 

•Noti esempi di diodi a baffo di 
gatto sono gli europei OA5, OA70, 
OA72 e simili, oppure i modelli 
U.S.A. 1N34, 1N87. 

Come si vede gli uni e gli altri 
sono previsti per la rivelazione dei 
segnali. In effetti i «PT» sono ina¬ 
datti per la rettificazione di corren¬ 
ti intense, mentre la loro bassa 
capacità li rende idonei al l'impie¬ 
go VHF/UHF ed anche nelle micro¬ 
onde come abbiamo visto prima, 
che paradossalmente furono il loro 
primo impiego pratico. 

Con il miglioramento della tecno¬ 
logia produttiva si ebbe il diodo a 


giunzione. Come dice il nome, que¬ 
sti diodi sono realizzati unendo 
— saldando — due materiali semi- 
conduttori diversi: uno di tipo «p» 
ed uno «n»: Germanio o Silicio. 

In pratica, il lato «p» è inteso 
come «anodo» del diodo, e la par¬ 
te «n» come «catodo». 

I diodi a giunzione, in origine 
sono stati realizzati per poter ret¬ 
tificare grosse potenze ed ampie 
correnti. 

Anche i rettificatori usati oggi 
sono di questo tipo, ma il progres¬ 
so ha portato alla realizzazióne di 
diodi a giunzione muniti di bassa 
capacità parassita, adatti anche 
agli usi prima riservati ai «punta di 
contatto». Essendo i diodi a giun¬ 
zione più «facili» a fabbricarsi au¬ 
tomaticamente, la situazione ha 
condannato a priori all’estinzione i 
diodi del tipo primiero 

Ma svolgiamo per gradi la nostra 
semplice e «semplificata» analisi. 

II diodo a giunzione, oggi è rea¬ 
lizzato nel Germanio e nel Silicio, 


con una speciale tendenza per gli 
altri, piu stabili relativamente alla 
temperatura. 

Due sono i «punti di forza» del 
diodo a giunzione rispetto al «PT» 
visto prima: il primo è la possibi¬ 
lità di sopportare correnti grande¬ 
mente superiori, il che deriva dal¬ 
l'area di contatto, ma il secondo, 
meno noto, è ugualmente interes¬ 
sante. Si tratta della resistenza «di¬ 
retta» molto limitata. Questo fat¬ 
tore è di molto interesse per le 



Fig. 9 - Il leggendario diodo 1N21, 
usato nel periodo 1942-1944 nei 
Radar «Alleati». 
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più varie applicazioni: per esem¬ 
pio, nel caso di rettificatori non si 
ha una apprezzabile caduta di ten¬ 
sione «dentro» al diodo; come dire 
che quei 10-20 V che erano sottrat¬ 
ti da rettificatori a vuoto od al Se¬ 
lenio, nel caso dei semiconduttori 
Si-Ge si riducono a frazioni di volt. 

Se questo è nel campo degli im¬ 
pieghi «di potenza» non lo è meno 
ove si tratti il segnale, cioè le de¬ 
boli correnti audio ed RF. 

In questi casi, si ha una «cadu¬ 
ta» di 0,2-0,3 V contro l'ingente va¬ 
lore di 0,8-0,9 V che è determinato 
da taluni diodi a punta di contatto. 

Ma confrontiamo per un momen¬ 
to tra loro i diodi realizzati per 
giunzione, contrapponendo i model¬ 
li al Germanio ed al Silicio, 

La principale differenza alla luce 
delle odierne conoscenze risiede 
nella stabilità termica. 

Il Silicio rimane relativamente 
«stabile» anche ad elevate tempe¬ 
rature di esercizio; per altro i diodi 
che impiegano questo materiale 
hanno una resistenza «iniziale» di 
conduzione piu elevata. 

Sul piano dei 150 °F, la principale 
differenza operativa tra diodi Ge ed 
Si è che i primi «conducono» — 
nel senso della polarizzazione di¬ 


retta, positivo all'anodo, negativo 
al catodo — con tensioni di am¬ 
piezza pari a soli 0,3-0,4 V. Questo 
dato vale per elementi studiati per 
operare nell'ordine del milliampe- 
re, così come di vari ampere. 

Ciò non si verifica per i diodi 
«Si» che abbisognano di tensioni 
maggiori per lavorare: spesso 
0,7-0,8 V ed anche di più. Sotto a 
questi valori efficaci, gli uni e gli 
altri diodi rimangono perfettamen¬ 
te inerti: quasi che fossero isolanti 
puri. 

E’ evidente il vantaggio dei diodi 
a giunzione al Germanio rispetto a 
quelli formati nel Silicio. I «Ge» 
possono rivelare segnali di ampiez¬ 
za molto inferiori, evitando l'uso di 
stadi di amplificazione premessi. 

La natura dei diodi «Ge» per al¬ 
tro implica una «soglia di conduzio¬ 
ne» che purtroppo varia con la tem¬ 
peratura, e che non di rado può va¬ 
riare di 100-200 mV nell'escursio¬ 
ne di 10-40 °C. 

Questa «inattendibilità» dei diodi 
«Ge» fa sì che i progettisti ogni 
giorno di più si orientino verso 
gli elementi del Silicio, che forse 
richiedono alcuni sacrifici nella vi¬ 
sta generale del dispositivo, ma al¬ 
meno ne garantiscono la funzione 
sicura. 


E’ da notare che la curva «tem¬ 
peratura-resistenza » dei diodi al 
Silicio ha un andamento chiaro e 
prevedibile per modelli noti; per 
altro ha un andamento rigido e 
meno lineare del desiderabile. 
Proprio per questa ragione, in mol¬ 
ti casi «difficili» si usano diodi del 
tipo a giunzione di Germanio, o an¬ 
che addirittura a punta di contatto, 
sempre al Germanio. Tali sono i 
mixer UHF, alcuni rivelatori per 
strumenti di misura, molti piloti di 
termostati elettronici. 

Un dato che a molti principianti 
non è chiaro, è quel parametro det¬ 
to «PIV o P.I.V.», ovvero la tensione 
di picco inversa. 

Si tratta di un valore molto im¬ 
portante per rettificatori di tensio¬ 
ne, ma da non Trascurare anche nel 
caso dei rivelatori di segnali forti. 

Il valore «PIV», semplicemente 
precisa la massima tensione che il 
diodo può sopportare nel senso «in¬ 
verso» prima di rompersi, di anda¬ 
re fuori uso. 

Nel caso dei diodi-tubi, ecceden¬ 
do la tensione PIV, accade che si 
formi un arco nel vuoto, ciò che i 
non-tecnici definiscono erronea¬ 
mente «cortocircuito» e -he si 
esprime con una luce abbagliante 
ed un rumore simile a quello che 
si ode stracciando un pacco di fo¬ 
gli di carta. Sempre nel caso dei 
diodi-tubi, l’arco momentaneo non 
produce serie conseguenze, se la 
sovratensione ha uno svolgimento 
impulsivo subito smorzato. 

Nel caso dei diodi semicondut¬ 
tori, per contro un eccesso della 
PIV produce un danno irreparabile: 
qualsivoglia rettificatore a giunzio¬ 
ne, sottoposto ad una eccessiva 
PIV, anche per pochi microsecondi 
va per sempre fuori uso. 

Ciò accade perché raggiunto il 
valore PIV, sempre nel caso del se¬ 
miconduttore si ha un fenomeno 
di «valanga» conduttrice, che ridu¬ 
ce la resistenza inversa da varie 



Fig. 10 - Impiego di una resistenza di protezione nel caso in cui un diodo sia 
collegato ad una sorgente che eroga una tensione eccessiva. 
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centinaia di kn a pochi H. Il dio¬ 
do, in altre parole, perde la $ua 
caratteristica di presentare una di¬ 
versa resistenza a seconda della 
polarità e si comporta come un 
volgare «pezzo di ferro». 

In questa funzione, logicamente, 
si ha un tale passaggio di corren¬ 
te che il semiconduttore letteral¬ 
mente «esplode» fornendo e per¬ 
dendo ogni caratteristica primitiva. 
La tensione di picco inverso, per i 
modelli correnti europei di diodi 
Ge-Si, è ad esempio la seguente: 
AA107: 15 V; SFD104: 25 V; AA114: 
25 V; SFD106: 40 V; AA131: 40 V; 
IN54/A: 80 V; AA119: 50 V; 

SFR250: 50 V; SFR262: 200 V; 
SFR268: 800 V; AAY11: 90 V; 
BAY32: 150 V; BAY38: 50 V; 

BY100: 800 V; BY114: 450 V; BY118: 
300 V; BYX10: 1600 V; BYX13: 
1200 V; e... così via! 

E... più praticamente, cosa signi¬ 
fica? Bene, cerchiamo di essere 
precisi: la tensione di picco è su¬ 
periore al valore efficace (RMS) 
secondo il rapporto RMS =0,707 
picco. Traducendo in pratica il da¬ 
to, si può dire che la tensione mas¬ 
sima inversa applicata al diodo non 
deve eccedere in ogni caso i due 
terzi della PIV. 

In altre parole, se un diodo se¬ 
miconduttore reca dai dati una PIV 
di 300 V, sarà necessario, al mas¬ 
simo, applicargli una tensione di 
200 V, teorica, che praticamente 
considerando gli impulsi momenta¬ 
nei e vari incidenti possibili, do¬ 
vrebbe ridursi a 150 V. 

Il lettore, in un profilo davvero 
pratico, semplice, terra-terra, nel¬ 
l’applicazione si attenga sempre a 
questa valutazione: «Un diodo, af¬ 
finché non venga rovinato, è bene 
che sia usato a meno della metà 
della PIV dichiarata». 

Non per nulla un rettificatore 
previsto per una tensione «norma¬ 
le» di 250 V (BY100), è dato per 
800 V - PIV: veda il lettore il mar¬ 
gine previsto dalla Casa! 

Certo qualcuno storcerà il naso 
sulle nostre considerazioni prati¬ 
che; ma essendo esse tali, quanto 
sarebbe errato teorizzare! 


Aggiungeremo ora che non «sem¬ 
pre» la tensione di picco inverso 
segna il limite-rovina dei diodi in 
rapporto di 2 : 3 rispetto alla ten¬ 
sione normale di lavoro. 

Vi è anzi più di una categoria di 
diodi che lavorano proprio nel pun¬ 
to di valanga: un esempio tipico di 
questi sono gli «Zener» che ven¬ 
gono usualmente collegati ad un 
alimentatore che eroga una tensio¬ 
ne maggiore della loro PIV. Logi¬ 
camente, una resistenza di prote¬ 
zione evita in questi impieghi che 
il diodo fonda immediatamente: 
fig. 10. 

Vi sono poi molti altri diodi che 
lavorano a limite per picco inver¬ 
so: essi sono gli «Avalanche», co¬ 
me si vede non impropriamente 
detti; i «Constant Courrent Avalan¬ 
che»; i «VCA» i «PIVCA» fig. 11. 


Non crediamo che sia errato dire 
che questi diodi sono altrettanti 
«perfezionamenti» degli zener «fa¬ 
miliari». Tutti funzionano statica- 
mente come circuiti aperti e dina¬ 
micamente, seppure in varia manie¬ 
ra, in un regime di resistenza in¬ 
terna ridottissima. 

Logicamente in questi casi vi è 
sempre un carico che protegge i 
diodi dalla «cottura» a corrente ec¬ 
cessiva cioè dalla dissipazione fuo¬ 
ri misura. 

La resistenza di protezione, pe¬ 
raltro, non si impiega «solo» nei 
diodi zener ed a valanga. 

E’ uso comune prevederla anche 
nel caso dei rettificatori comuni: 
fig. 12. 

Vediamo in queste un tipico 
schema applicativo. 


Rettificatore 


i- 



Fig. 12 - Tipico schema d’impiego di una resistenza in serie ad un diodo per 
consentire la limitazione di eventuali correnti di picco. 
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MONTAFLEX 

LÀ RISPOSTA A TUTTI I PROBLEMI DI MONTAGGIO 

Fornito sotto forma di scatole, basette, piastre, squa- 
drette e supporti nelle più svariate misure, si presta 
in modo eccezionale per ogni tipo di realizzazione 
meccanica ed elettrica: interruttori, telai, zoccoli, stru¬ 
menti, circuiti vari. 

Di facile e veloce montaggio è particolarmente indicato 
per scuole, laboratori, sperimentatori. 

MONTAPRINT 




CIRCUITO STAMPATO UNIVERSALE 


La base ideale per il progetto di circuiti stampati. 
Utilissimo per laboratori, piccole officine, studenti e 
sperimentatori. 

Le piste conduttrici del Montaprint sono provviste di 
interruzioni ad intervalli regolari e possono essere inter¬ 
connesse mediante saldature^o con appositi connettori. 
Sono disponibili piastre di tutte le dimensioni con 
piste di 5 o 4 mm. 



IN VENDITA PRESSO TUTTI I PUNTI DELL’ORGANIZZAZIONE G.B.C. IN ITALIA 


Il motivo per cui si usa inserire 
la resistenza «RX» è che il filtro 
spianatore che segue il diodo, 
(CX1-RL-CX2) ove sia scarico ha 
virtualmente una impedenza zero. 

In tal modo, nel momento che 
si applica la tensione di rete nel 
filtro può scorrere una corrente... 
infinita: tale comunque da brucia¬ 
re il rettificatore, così come se si 
trattasse di un cortocircuito. La re¬ 
sistenza posta in serie al diodo, li¬ 
mita questa corrente di picco ini¬ 
ziale, spianando il valore preoccu¬ 
pante che vale un solo momento, 
...un istante. 

Normalmente, la resistenza «RX» 
di protezione ha un valore compre¬ 
so tra 2,2 12 e 47 22. 

Il primo è usato in quei circuiti 
ove scorrono deboli tensioni ed 
elevate correnti per esempio nei 
caricabatterie. 

L’altro trova impiego nei normali 
alimentatori AT radio-TV che servo¬ 
no apparecchi a tubi elettronici. In 
questi casi, la corrente di lavoro 
varia da 70 a 500 mA, con delle 
tensioni che valgono 150-600 V. 
Come si vede, tensioni tanto alte 
rendono trascurabili il valore della 
resistenza «RX». 

Usualmente, per valori di tensio¬ 
ni e corrente dati, il costruttore dei 
diodi raddrizzatori specifica la re¬ 
sistenza di protezione da impie¬ 
gare. 

Dato che è il primo o il secondo 
semiperiodo della tensione alter¬ 
nata da rettificare, a creare il pic¬ 
co di assorbimento da parte del 
filtro, i Costruttori dei diodi speci¬ 
ficano altresì la corrente «Surge» o 
strettamente istantanea per i di¬ 
spositivi in esame. 

Questa corrente ha spesso un 
valore che supera di 100 volte il 
normale impiego. 

Nei casi più favorevoli, queste 
« superprestazioni » momentanee 
danno la possibilità di evitare qual¬ 
sivoglia resistenza di protezione. 

(continua) 
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GENERATORE MARKER 

con calibratore a cristallo 



CARATTERISTICHE GENERALI 

Frequenza d’uscita: 

27,5 -r- 47 MHz fondamentale 

55 94 MHz 2 a armonica 

84 -r- 140 MHz 3“ armonica 

140 -=-235 MHz 5 a armonica 

Tensione di uscita a R. F.: 

100 mV in fondamentale 
Attenuatore: a variazione continua 
Modulazione in ampiezza: 
interna a 1000 Hz con possibilità 
di escluderla; 
esterna (segnale video) 
Calibratore a cristallo 
Frequenza d’uscita: 5,5 MHz 
Tensione d’uscita a 5,5 MHz: 

100 mV 

Transistori impiegati: 

2 AF 106 - AC 128 
Alimentazione: pila da 9 V 
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e curve che si ottengono 
sull'oscilloscopio analizzan¬ 
do un circuito sottoposto 
ad una escursione di frequenza 
(SWEEP) hanno il grave difetto 
che, pur dando la esatta impressio¬ 
ne della natura della sintonia della 
amplificazione alle varie frequenze 
applicate, non hanno riferimenti 
precisi di frequenza. La curva letta 
dà la tara di imprecisione che non 
si addice ad un rilievo tecnico. La 
soluzione del problema è completa 
con l’ausilio del generatore marker 
UK 470 accoppiabile al primo. Fa¬ 
cendo battere questa frequenza con 
la gamma di frequenza usata per lo 
spazzolamento si avrà un battimen¬ 
to ben visibile sull’oscilloscopio in 
corrispondenza delle frequenze ap¬ 
plicate per cui la curva letta avrà 
un riferimento ben preciso di fre¬ 
quenza. Questo generatore permet¬ 


te la taratura stadio per stadio e la 
messa a punto anche dei circuiti 
trappola. Si ha la possibilità di mo¬ 
dularlo in ampiezza, con un segnale 
di 1000 Hz generato da un oscilla¬ 
tore di B.F. incorporato nell'appa¬ 
recchio stesso. 

Con l’ausilio del generatore di 
barre UK 495 è ancora possibile la 
modulazione video e la visione pra¬ 
tica dell’effettivo funzionamento di 
un televisore. 

L’ingombro ridotto e l’alimenta¬ 
zione a pila, che assicura un fun¬ 
zionamento autonomo, rendono 
questo apparecchio praticissimo e 
portatile. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il circuito elettrico di questo ge¬ 
neratore marker è visibile in fig. 1 
e come si nota è costituito da: 
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1) Oscillatore variabile da 27,5 — 
-t- 47 MHz 

2) Oscillatore a quarzo 5,5 MHz 

3) Oscillatore B.F. a 1000 H r 

Oscillatore variabile 
da 27,5 ^ 47 MHz 

L’oscillatore è un Colpitts a tran¬ 
sistori nel quale è impiegato un 
transistor AF106-TR1. La frequenza 
di oscillazione è determinata da 
LI e C6 e copre la gamma compre¬ 
sa fra 27,5 e 47 MHz in 2 a armoni¬ 
ca da 55 a 94 MHz - 3 a armonica da 
84 a 140 MHz - 5 a armonica da 140 
a 235 MHz. 

Questo oscillatore è a risonanza 
in parallelo per tensione. La reazio¬ 
ne è ottenuta mediante il conden¬ 
satore C3. La polarizzazione di TRI 
è fornita dal gruppo R2 CI il quale 
introduce un certo grado di control¬ 
lo di ampiezza. Questo oscillatore 
può essere modulato in ampiezza, 
dalla tensione alla frequenza da 
1000 Hz generata dall’oscillatore 
B.F. o da quella video esterna for¬ 
nita dal generatore di barre UK 495. 

Oscillatore a cristallo 5,5 MHz 

Questo oscillatore a transistori 
sul quale è impiegato TAF106-TR2 
funziona col sistema della risonan¬ 
za in parallelo. Il cristallo è colle¬ 
gato direttamente tra base e collet¬ 
tore. 

Il segnale d’uscita viene preleva¬ 
to mediante CIO direttamente dal 
collettore. 

OSCILLATORE B.F. A 1000 Hz 

Questo oscillatore RC funziona a 
spostamento di fase: in esso è sta¬ 
to impiegato il transistor AC 128 - 
TR3. In questo circuito si hanno tre 
sezioni RC ognuna delle quali prov¬ 
vede ad uno spostamento di fase di 
60° della tensione. L’innesco delle 
oscillazioni in questo circuito è pro¬ 
dotto da una qualsiasi perturba¬ 
zione elettrica introdotta nel cir¬ 
cuito stesso. 

Ad esempio l’aumento della cor¬ 
rente di collettore durante l’accen¬ 
sione. Nella fase di messa a punto 
l'elemento da regolare è il potenzio¬ 
metro semifisso R14 con il quale si 
regola la condizione di innesco e la 
migliore forma d’onda. Il segnale 
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d’uscita a 1000 Hz mediante il com¬ 
mutatore SW2 può modulare in am¬ 
piezza l'oscillatore variabile a RF. 


MECCANICA DEL GENERATORE 
MARKER 

Meccanicamente il generatore 
marker si compone di due parti e 
precisamente: 

1) Pannello frontale sul quale sono 
montate le prese miniatura J1 e J2 

2) Circuito stampato sul quale so¬ 
no montati tutti i componenti e che 
viene fissato direttamente al pan¬ 
nello. Inoltre l'intero pannello, co¬ 
me è visibile nella foto del titolo, 
può essere applicato ad una cu¬ 
stodia plastica del tipo G.B.C. 
00/0946-01 che gli conferisce buo¬ 
ne qualità estetiche e pratiche. 


MONTAGGIO MECCANICO 
ED ELETTRICO 



Fig. 2 - Il generatore marker a montaggio ultimato. 


Le fasi costruttive, elencate qui 
di seguito, portano fino alla realiz¬ 
zazione completa come è illustrato 
in fig. 2. 

I FASE - Montaggio dei compo¬ 
nenti su circuito stampato fig. 3. 

Per facilitare il montaggio la fig. 3 
mette in evidenza dal lato bachelite 
la disposizione di ogni componente. 

• Montare n. 11 ancoraggi indican¬ 
ti con 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - ( — ) ( + ) inserendoli nei ri¬ 
spettivi fori in modo che la battuta 
di arresto aderisca alla bachelite; 
saldare e tagliare i terminali che su¬ 
perano i 2 mm dal piano del rame. 

• Montare i resistori ed i conden¬ 
satori, piegandone i terminali e in¬ 
serendoli nei rispettivi fori in modo 
da portare il loro corpo aderente 
alla bachelite; saldare e tagliare i 
terminali che superano i 2 mm dal 
piano del rame. 

• Montare il potenziometro semi¬ 
fisso R14 inserendo i terminali nei 
rispettivi fori, saldare e tagliare i 
terminali che superano i 2 mm dal 
piano del rame. 

• Montare lo zoccolo per quarzo 
inserendo i terminali nei rispettivi 
fori in modo da portare il corpo ade¬ 
rente alla bachelite; saldare e ta¬ 


gliare i terminali che superano i 
2 mm dal piano del rame. 

• Montare il potenziometro R7 
orientandolo secondo il disegno e 
dopo aver piegato una delle alette 
inserirla nella sede del circuito 
stampato e saldarla - avvitare il da¬ 
do. Collegare i due terminali del po¬ 
tenziometro ai punti indicati sul cir¬ 
cuito stampato con due spezzoni di 
filo rigido del 0 di 0,7 mm. 

• Montare il commutatore SW1 
orientandolo secondo il disegno in 
modo da far inserire l’aletta di rife¬ 
rimento nella sede del circuito 
stampato. Avvitare il dado. 

• Cablaggio fra commutatore SW1 
e circuito stampato. Per questi col- 
legamenti adoperare trecciola isola¬ 
ta e tenere le loro lunghezze le più 
corte possibile. 

1) Collegare i terminali 7 e 8 del 
commutatore SW1 e l’ancoraggio 5 
del circuito stampato. 

2) Collegare il terminale 12 del 
commutatore e l’ancoraggio 8 del 
circuito stampato. 

3) Collegare la V2 con la V3 del 
commutatore e l’ancoraggio ( —) 
del circuito stampato. 

4) Collegare la V3 del commutato¬ 


re e uno dei terminali dell’interrut¬ 
tore del potenziometro R7. 

5) Collegare la VI con la V4 del 
commutatore. 

6) Collegare i terminali 4 e 6 del 
commutatore e l’ancoraggio 7 del 
circuito stampato. 

7) Collegare il terminale 2 del com¬ 
mutatore e l’ancoraggio 9 del circui¬ 
to stampato. 

8) Montare il condensatore cera¬ 
mico C18 da 100 pF fra il terminale 
1 e il terminale 2 del commutatore. 

9) Montare il condensatore cera¬ 
mico C19 da 100 pF fra il terminale 
10 e il terminale 12 del commutato¬ 
re. I terminali di questi condensato- 
ri devono essere i più corti possibi¬ 
le. 

• Montare il condensatore variabi¬ 
le C6 orientandolo secondo il dise¬ 
gno e fissandolo con due viti del 0 
di 3 x 6 mini. Collegare i terminali 
di esso al circuito stampato me¬ 
diante due spezzoni di filo rigido 
del 0 di 0,7 mm e di lunghezza 
la più corta possibile. 

• Montare l’impedenza ZI inseren¬ 
done i terminali nei rispettivi fori 
in modo da portare le spire aderenti 
alla bachelite senza deformarle; 
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Fig. 3 - Serigrafia del circuito stampato 


saldare e tagliare i terminali che 
superano i 2 mm dal piano del ra¬ 
me. 

• Montare la bobina LI inserendo¬ 
ne il supporto nell'apposito foro in 
modo che la battuta di arresto ade¬ 
risca alla bachelite. Inserire il ter¬ 
minale - inizio deH’avvolgimento - 
nel foro A, e il terminale - fine dei- 
ravvolgimento - nel foro B; saldare 
e tagliare i terminali che superano 
i 2 mm dal piano del rame. 

• Montare il clips a molla orientan¬ 
dolo secondo il disegno e fissando¬ 
lo con una vite da 3 X 6 mm rondel¬ 
la e dado. 

• Montare il deviatore SW2 orien¬ 
tandolo secondo il disegno e fissan¬ 
dolo con una rondella e il dado. Col¬ 
legare il terminale 2 all'ancoraggio 
4 del circuito stampato mediante 
uno spezzone di filo. Collegare il 
terminale 3 all’ancoraggio 3 del cir¬ 
cuito stampato. 


• Saldare il terminale rosso della 
presa polarizzata all'ancoraggio 
( + ) del circuito ^stampato e il ter¬ 
minale nero all'altro terminale del¬ 
l’interruttore del potenziometro R7. 

• Montare i transistori TRI - TR2 - 
TR3 orientandoli secondo il dise¬ 
gno. Inserire i terminali nei rispet¬ 
tivi fori in modo da portare la base 
a circa 5 mm dal. piano della bache¬ 
lite; saldare e tagliare i terminali 
che superano i 2 mm dal piano del 
rame. 

Il FASE - Pannello frontale - Mon¬ 
taggio delle parti staccate fig. 4. 

• Montare le prese miniatura J1 e 
J2 con relativi capicorda. Piegare le 
linguette dèi capicorda e orientarle 
secondo il disegno. 

• Montare il circuito stampato al 
pannello. Togliere il dado del com¬ 
mutatore SW1 ed il dado del poten¬ 
ziometro R7 e introdurre nella bus¬ 


sola del commutatore e in quella 
del potenziometro le rondelle di- 
stanziatrici. Orientare il circuito 
stampato secondo il disegno fe far 
passare attraverso i fori del pannel¬ 
lo le bussole del commutatore SW1 
del potenziometro R7, l’albero del 
condensatore variabile e la bussola 
del commutatore SW2. Contempo¬ 
raneamente far passare attraverso i 
fori del circuito stampato i capicor¬ 
da delle prese miniatura J1 e J2 
ed avvitare i relativi dadi. 

• Introdurre nel punto C fra circui¬ 
to stampato e pannello il distanzia¬ 
tore cilindrico, introdurre nel foro 
la vite e avvitare il dado. Collega- 
menti - vedi fig. 5. 

• Saldare il terminale del capocor¬ 
da della presa miniatura J2 all'anco¬ 
raggio 1 del circuito stampato. Sal¬ 
dare il terminale del copocorda del¬ 
la presa miniatura J1 all'ancoraggio 
2 del circuito stampato. 
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• Collegare il centro della presa 
miniatura J2 al terminale 1 del de¬ 
viatore SW2 mediante uno spezzone 
di filo rigido del 0 di 0,7 mm e di 
lunghezza cm 5,5. Isolare il filo con 
del tubetto sterlingato del 0 di 
1,5 mm. 

• Collegare la presa miniatura J1 
e la V4 del commutatore SW1 me¬ 
diante uno spezzone di cavo scher¬ 
mato unipolare del 0 di 4,5 mm e 
di lunghezza cm 12. 

PREPARAZIONE DEL CAVO 
SCHERMATO 

Togliere per una lunghezza di cm 
1,5 la guaina mettendo a nudo la 
calza metallica (schermo) senza 
tagliarla, spingere indietro la calza 
facendo allargare le maglie. Da una 
apertura che si sarà prodotta, tra 
una maglia e l’altra estrarre il con¬ 
duttore isolato interno. Spellare 
l’estremità per circa 5 mm e saldar¬ 
la al punto centrale della presa mi¬ 
niatura J1 ; saldare la calza all'an¬ 
coraggio 2 del circuito stampato. 
Preparare l’altra estremità del cavo 
con il medesimo procedimento. Sal¬ 
dare l’estremità del conduttore in¬ 
terno alla via V4 del commutatore 


SW1, la calza all'ancoraggio 6 del 
circuito stampato. 

PREPARAZIONE DEL CAVO DI 
COLLEGAMENTO - Fig. 6 

(Lunghezza cm 80) 

Montaggio della spina miniatura 

Togliere per una lunghezza di 20 
mm la guaina isolata mettendo a 
nudo la calza metallica senza ta¬ 


gliarla. Avvolgere uno spezzone di 
filo nudo 0 0,7 mm sulla calza me¬ 
tallica vicino alla guaina formando 

10 spire affiancate. Tagliare la calza 
rimasta cioè quella non coperta 
dalle spire, spellare per circa 5 mm 

11 conduttore interno e introdurlo 
nel foro della spina miniatura - sal¬ 
dare - avvitare la vite affinchè assi¬ 
curi un perfetto contatto elettrico, 
con la calza metallica. Togliere al- 
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l’altra estremità del cavo per una 
lunghezza di cm 6 la guaina isolata 
mettendo a nudo la calza metallica 
senza tagliarla, spingere indietro la 
calza facendo allargare le maglie. 
Da una apertura che si sarà prodot¬ 
ta fra una maglia e l’altra estrarre il 
conduttore interno. Tagliare il con¬ 
duttore per una lunghezza di cm 3 
rispetto alla guaina. Spellare il con¬ 
duttore per circa 5 mm e saldare la 
pinza a coccodrillo. Saldare un’altra 
pinza a coccodrillo all’estremità 
della calza (schermo). 

• Ruotare l’albero del potenziome¬ 
tro R7 in senso antiorario fino a far 
scattare l’interruttore. Montare la 
manopola MI 1 con l’indice rivolto 
su OFF indicato sul pannello. 

• Ruotare l’albero del commutato¬ 
re SW1 in senso antiorario fino a 
portarlo alla prima posizione. Mon¬ 
tare la manopola MI 2 con l’indice ri¬ 
volto su CAL indicato sul pannello. 

• Ruotare l’albero del condensato- 
re variabile C6 per la massima ca¬ 
pacità lamine completamente chiu¬ 
se. Montare la manopola MI 3 con 
l’indice rosso indicante la frequen¬ 
za di 27,5 MHz (Posizione dell'indi¬ 
ce orizzontale). 

COLLAUDO 

Prima di iniziare il collaudo con¬ 
trollare più volte il circuito e l’iso¬ 
lamento nei punti più critici. Se tale 
verifica è fatta scrupolosamente, 
vengono eliminati tutti i pericoli 
che si possono presentare al mo¬ 
mento dell’accensione dell’appa¬ 
recchio. 

1) Regolare il cursore del poten¬ 
ziometro semifisso R14 in una posi¬ 
zione intermedia. 

2) Predisporre il commutatore 
SW2 con la leva sulla posizione 
centrale - modulazione esclusa. 


3) Predisporre il commutatore 
SW1 nella posizione CAL. 

4) Inserire il quarzo. 

5) Collegare la pila da 9 V e chiu¬ 
dere il circuito di alimentazione 
mediante l'interruttore e regolare 
l’uscita a RF al massimo. 

6) Misurare le tensioni nei punti 
indicati in fig. 1. Il rilievo delle ten¬ 
sioni va effettuato con un voltme¬ 
tro elettronico. Allo scopo ben si 
presta il tipo HIGH-KIT UK 475. La 
verifica delle tensioni ha lo scopo 
di accertare se le condizioni di ali¬ 
mentazione dei vari circuiti sono 
quelle volute e di evitare inutili 
perdite di tempo causate dalle im¬ 
possibilità dipendenti da difetti di 
alimentazione, di ottenere con la 
taratura la dovuta ottima funziona¬ 
lità dell’apparecchio 

7) Controllo del funzionamento 
dell'oscillatore a quarzo (5,5 MHz] 

• Predisporre il generatore per la 
frequenza fissa di 5,5 MHz. 

• Collegare in serie all'alimentazio¬ 
ne un milliamperometro con porta¬ 
ta 5 mA fondo scala. 

• Chiudere il circuito di alimenta¬ 
zione mediante l’interruttore. La 
corrente assorbita è di circa 2,3 mA. 

• Togliere il quarzo osservando la 
corrente. Durante questa operazio¬ 
ne si noterà un decremento della 
corrente di circa 500 pA se l’oscil¬ 
latore funziona normalmente. 

8) Taratura deH’oscillatore 
variabile 27,5 - 4 - 47 MHz 

La taratura dell'oscillatore può 
essere eseguita mediante il signal- 
tracer UK 405 oppure con un appa¬ 
recchio in grado di rivelare il bat¬ 
timento zero durante la fase di 
calibrazione. 

9) Predisporre il generatore marker 

• Predisporre il commutatore di 
gamma in posizione CAL. 


• Regolare l’uscita RF al massimo 

• Escludere la modulazione. 

• Regolare la sintonia sulla fre¬ 
quenza di 33 MHz in corrisponden¬ 
za al riferimento indicato sulla sca¬ 
la con CAL. 

10) Predisporre il Signal-Tracer 

• Collegare il terminale del «pro¬ 
be» demodulatore all’ingresso RF 

• Commutare il comando della sen¬ 
sibilità in posizione RF o dB. 

• Regolare il comando di livello al 
massimo. 

• Collegare il «probe» all’uscita 
RF del generatore. 

• Accendere i due apparecchi. 

11) Regolare il nucleo di Li me¬ 
diante un cacciavite antinduttivo fi¬ 
no a percepire un fischio il quale 
sarà più o meno acuto secondo la 
differenza di frequenza fra I"osciIla¬ 
tore variabile e la 6 a armonica del¬ 
l’oscillatore a quarzo 5,5 MHz. 

Si regoli ancora il nucleo lenta¬ 
mente fino a che il fischio, varian¬ 
do di nota, scompare per poi udirsi 
nuovamente. Questo piccolissimo 
intervallo di silenzio chiamato bat¬ 
timento zero, si ottiene quando fra 
la frequenza dell’oscillatore varia¬ 
bile e la 6 a armonica del quarzo non 
esiste nessuna differenza di fre¬ 
quenza. 

La taratura dell’oscillatore varia¬ 
bile a 33 MHz sarà esatta quando 
si otterrà il battimento zero. 

12) Messa a punto dell’oscillatore 
a 1000 Hz. 

• Predisporre il commutatore di 
gamma del generatore in posizione 
27,5 4- 235 MHz. 

• Predisporre il commutatore di 
MOD in posizione 1000 Hz. Se la 
nota a 1000 Hz non è presente, re¬ 
golare R14 fino all’innesco del¬ 
l’oscillatore BF e per la miglior 
uscita indistorta. 

IMPIEGO 

Quando si effettua l’allineamento 
visivo dei televisori mediante l'o¬ 
scillatore SWEEP e l'oscilloscopio, 
il generatore marker UK 470 con¬ 
sente di produrre un pips di marca¬ 
tura sulla curva di responso in cor¬ 
rispondenza delle varie frequenze 
di taratura. L’UK 470 va collegato 
attraverso una piccola capacità in 
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modo che la sua introduzione non 
produca una riduzione dell’ampiez¬ 
za delle frequenze più alte della 
banda generata rispetto a quelle 
più basse. E' facile controllare la 
eventuale influenza del marcatore 
sulla caratteristica osservata di¬ 
staccandone momentaneamente il 
cavo da quello dello SWEEP, no¬ 
tando le differenze sulla caratte¬ 
ristica. 

Regolare l’uscita del generatore 
in modo da non produrre distorsio¬ 
ne notevole della caratteristica os¬ 
servata. 


L’uscita a 5,5 MHz del generatore 
marker permette l'allineamento del¬ 
la trappola 5,5 MHz e la FI audio 
collegando l'uscita di esso all'in¬ 
gresso dello stadio finale video. 

Con l’ausilio del generatore di 
barre UK 495 collegando l’uscita di 
esso all’ingresso video del genera¬ 
tore marker si possono controllare 
i circuiti a R.F. e FI dei televisori. 
La taratura dei circuiti a radio fre¬ 
quenza si effettua inviando l'uscita 
a R.F. del generatore marker ai 
morsetti d’antenna del televisore 


e spostando il commutatore dei 
panali e il comando di sintonia sul¬ 
la frequenza del canale sotto con¬ 
trollo. Questa frequenza corrispon¬ 
de sempre a quella della portante 
video del canale voluto. 

Il livello del segnale d’uscita sarà 
regolato dal comando dell'attenua¬ 
tore. 

Per la messa a punto della fre¬ 
quenza intermedia video il segnale 
d’uscita del generatore si appliche¬ 
rà all’ingresso del primo stadio del¬ 
l'amplificatore. 
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i si è mai chiesti perchè 
fotografiamo? Certo la ri¬ 
sposta non è facile o alme¬ 
no non è una sola. Rispondere ad 
una domanda del genere comporta 
una profonda analisi deM’uomo e 
della sua psiche. Sarebbe come 
chiedere perché l’uomo parla e 
scrive. 


Semplicisticamente parla e scri¬ 
ve perché essendo un animale so¬ 
ciale necessita di una comunione 
col prossimo, di un mutuo scambio 
spirituale e materiale tramite il 
quale possa dare e trarre benefici 
che rendano la sua vita più agevo¬ 
le e felice. 

Non staremo ad indagare oltre 
perché ci manca lo spazio necessa¬ 
rio per svolgere un tema così arduo. 

Fotografiamo dunque per comu¬ 
nicare. Questo non è il solo moti¬ 
vo. La fotografia da quando è nata 
ha reso e rende ben più grandi ser¬ 
vigi. Basti pensare alla fotografia 
tecnica che congela in immagini 
eventi impossibili a vedersi come 
l'impatto di atomi, fotografie che 
ampliano le facoltà umane sino a 
vedere l'invisibile; pensiamo ai ca¬ 
taloghi fotografici che nulla di inte¬ 
riore hanno da comunicare ma so¬ 
no soltanto strumenti di diffusione 
commerciale. Diciamo in genere al¬ 
lora che la fotografia serve per in¬ 
formare e comunicare e così spe¬ 
riamo di avere inquadrato global¬ 
mente il problema. 

Di fronte ad un mezzo espressi¬ 
vo così efficace, così abbordabile e 
tanto versatile, chiunque abbia una 
discreta sensibilità ed abbia qual¬ 
cosa da dire, qualcosa che non sa¬ 
rebbe possibile esprimere in altro 
modo, non può rimanere insensibi¬ 
le e diventa un fotoamatore appas¬ 
sionato. 

Dalla grammatica alla poesia e 
dalla tecnica fotografica all'arte fo¬ 
tografica vi è la stessa distanza, 
ma è indubbio che il fascino sia 
più potente nel secondo caso e 
non manchi di trascinare tutti gli 
amatori alla ricerca di un risultato 
che, seppure dovrà restare nella 
ombra davanti a tanti nomi famosi, 
sarà fonte di quell’appagamento in¬ 
teriore che soltanto l’arte sa dare. 
La fotomania travolge. E’ una delle 
passioni più violente del nostro se¬ 
colo, una passione purtroppo all'i- 


PERCHÉ 







nizio spesso cieca, tanto cieca da 
non portare ad alcun risultato per 
molto tempo finché non se ne sarà 
raggiunto il dominio. 

Spesso osservando opere insigni¬ 
ficanti di amatori che ritraggono se¬ 
die zoppe, bottiglie vuote, muri, vie¬ 
ne da chiedersi perché siano sca¬ 
turite da una genuina passione del¬ 
le immagini tanto orribili anche se 
presentate in buona stampa bene 
ingrandite e ben smaltate. Perché 
l’autore ha scattato? Cosa voleva 
dire? 


E’ certamente assai grave che di 
fronte ad un interlocutore che par¬ 
la nella nostra stessa lingua non 
riusciamo a capire nulla di ciò che 
egli desideri dire. 

Molto spesso infatti capita di 
premere il pulsante dell’otturatore 
quasi fosse la bacchetta magica 
della nostra immaginazione capace 
di trasformare una scena' insignifi¬ 
cante in una bella fotografia. Avere 
visto fotografie simili a quella che 
stiamo per fare ed averle ammirate 
non significa affatto che la nostra! 
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FOTOGRAFARE ? 
COSA-COME 

di Sergio D’ARMINIO MONFORTE 





[debba essere altrettanto bella. Lo 
originale lo era per quel qualcosa, 
queirimpalpabile che ha toccato il 
nostro lo, quel quid che nella no¬ 
stra imitazione è ben altro o man¬ 
ca del tutto. 

Ma allora cos’era? Era l’amore. Sì : 
l’amore per ciò che il fotografo sta-B 
va per ritrarre, era la partecipazio-B 
ne di tutto l'animo al soggetto, erapl 
la spontaneità del sentimento, era^ 
l’entusiasmo per ciò che aveva di 
-fronte, era qualcosa di interiore 
Che egli è riuscito, senza pulsanti 


magici, a tradurre nella pellicola. 

Dedicarsi alla fotografia, acqui¬ 
stare preziose macchine conoscen¬ 
done tutti i particolari tecnici, co¬ 
noscendo pregi e difetti di tutte le 
altre, per poi mettersi a pensare, 
cosa fotografare, è assai grave ed| 
è un pessimo inizio. 

Molto meglio è invece avere deijl 
reali interessi, avere una disposi¬ 
zione spirituale verso certi temi, 
dalla indagine sociale al ritratto, 
dalla geografia alla ricerca biologi¬ 
ca, scegliere di conseguenza una 


fotocamera opportuna ed iniziare la 
attività fotografica preoccupandosi 
caso mai del come esprimersi e 
della forma più efficace. 

Se il tema non ci attrae e non 
lo viviamo, scattare sarà cosa 
sciocca. Speriamo forse di vedere 
comparire durante lo sviluppo qual¬ 
cosa di eccezionale o speriamo di 
ottenere una foto superelaborata 
che sarà solo esibizione di tecnici¬ 
smo. Le fotografie difficilmente 
nascono per caso. E neppure na¬ 
scono per caso quelle elaborate. ' 



























Quando si scatta a volte si sa già 
come la foto dovrà essere sofisti¬ 
cata con particolari trattamenti. 

Sempre a questo proposito è il 
caso di soffermarsi su quanto sia 
deleterio dedicarsi oltre misura al 
tecnicismo puro. 

Fotografia non vuol dire macchi¬ 
ne ultraperfette, obiettivi ad alto 
potere risolvente, pellicole a gra¬ 
na superfine da trattarsi in svilup¬ 
patori capaci di guadagnare uno o 
due diaframmi mantenendo la gra¬ 
na a valori inferiori di altre pelli¬ 
cole. Ed ancora non significa test 
confronti senza fine tra film e film, 
sviluppo e sviluppo. Un fotografo, 
quando inizia l'attività professiona¬ 
le, sceglie una fotocamera di qua¬ 
lità di cui ha provato brevemente 
l'efficienza, sceglie 2 o 3 film che 
userà sempre nel suo lavoro, ap¬ 
prende qualche trattamento spinto, 
quanto è sufficiente per potere fo¬ 
tografare in ogni circostanza e con 
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per l’ascolto personale... 
cuffie stereo SONY. 



DR/4A DR/5A 


Archetto: in gomma con supporto regolabile in acciaio • 
Cuscinetti per padiglioni realizzati in materiale speciale 
per ottenere la massima aderenza all’orecchio ed una 
eccezionale attenuazione dei rumori esterni •-Collegamento 
con 2 m di cavo e spinotto 0 6,3 • Campo di frequenza: 
50 -f- 17.000 Hz • Potenza di uscita max: 100 mW • 
Impedenza d'ingresso: 8 fi • Peso: 200 g • 

PP/0420-00 PREZZO NETTO IMPOSTO L. 19.000 



Archetto: doppio in vinile con supporto regolabile in acciaio 
• Cuscinetti per padiglioni realizzati in materiale speciale 
per ottenere là massima aderenza all'orecchio.. ed . una 
eccezionale attenuazione dej rumori esterni • Collegamento 
con 2 m di cavo e spinotto 0 6,3 • Campo di frequenza: 
50-M 7.000 Hz # Potenza di uscita max: 100 mW • 
Impedenza d’ingresso: 8 (1 • Peso: 425 g • 

PP/0422-00 PREZZO NETTO IMPOSTO L. 11.500 




dozzina di rulli. Perché? Forse non 
lo saprò mai, ma credo sia dovuto 
ad una certa atmosfera di ritorno 
ai secoli medievali che la festa 
aveva saputo suscitare in noi sen¬ 
za che ce ne accorgessimo e ci 
preoccupassimo di tradurla in im¬ 
magine. 

Scattare quindi avendo presente 
l'immagine come sarà e che effet¬ 
to farà dopo. Ciò comporta una cer¬ 
ta analisi del soggetto affinché il 
concetto che di esso ci siamo fatti 
sia ricostruibile tramite gli elemen¬ 
ti che abbiamo sottolineato. 

Fotografando una ragazza parti¬ 
colarmente attraente dovremo sot¬ 
tolineare il suo sex-appeal cercan¬ 
do di evidenziare gli elementi che 
l’hanno resa attraente; non sarà 
sufficiente il suo vólto magari so¬ 
gnante e il suo sguardo all 'infinito. 
Dovremo cogliere la sua personali¬ 
tà, il suo temperamento, dovremo 
esserne affascinati. 

Ridurre tutti i sensi ad uno solo, 
la vista, e tramite essa ricostruire 
tutti gli altri. Questa è la chiave. 
Ciò comporta uno studio di angoli 
di posa, una quantità di tentativi e 
dì inquadrature, ognuna con una 
propria efficacia sino al raggiungi¬ 
mento di quella più completa, che 
molto spesso se il soggetto è vivo, 
ci appare per un istante a volte 
troppo breve per i nostri riflessi. 
Scatteremo quando la scena sarà al 
culmine od anche un istante prima 
per non perdere il momento essen¬ 
ziale. 

Linee, luci, ombre, sfondi, tutto 
dovrà essere attentamente curato. 
Non si trascuri niente. Per verificar¬ 
ne l'importanza si provi una volta 
a fotografare il medesimo sogget¬ 
to con luce dall’alto, dal fianco e 
dal basso, oppure con sfondi omo¬ 
genei e misti. Capiremo subito la 
importanza di questi elementi e 
presto questa breve scuola ci evi¬ 
terà di imprecare quando sarà trop¬ 
po tardi. Non ci si stanchi di gira¬ 
re attorno al soggetto, di immagi¬ 
narlo sotto altri angoli di luce o di 
ripresa. 


Si compongano linee semplici, 
non si riempiano le fotografie di 
elementi che non hanno nulla a che 
fare, si cerchi di «andare» sul sog¬ 
getto, il suo ambiente e basta; sì 
riempia in tal modo l’immagine. 
Poche linee poche cose. L’osserva¬ 
tore non deve chiedersi mai quale 
è il soggetto, che cosa l’autore ab¬ 
bia voluto fotografare. Quando mo¬ 
streremo le nostre immagini dovre¬ 
mo restare zitti; esse dovranno di¬ 
re di più di quello che potremmo 
raccontare noi. D’altra parte abbia¬ 
mo scattato proprio perché abbia¬ 
mo ritenuto la fotografia più effi¬ 
cace del racconto verbale. Soltan¬ 
to in questo modo ci staccheremo 
dalla folta schiera di autori di im¬ 
magini inutili e sterili contaminate 
da manierismi, da indirizzi di scuo¬ 
le che hanno perso di vista tutto 
della Fotografia. Si cerchi la spon¬ 
taneità. Ciò non significa rifiutare 
l’ispirazione altrui. Essa può giun¬ 
gere a risvegliare in noi quello che 
abbiamo inseguito per tanto tempo, 
quell’impercettibile che ora potrà 
condurre ad immagini più nostre 


che poco avranno a che fare con 
quelle del nostro ispiratore. 

Si tenti di dire qualcosa di nuo¬ 
vo, si tenti di esprimersi come ci 
detta il nostro animo. Potremo giun¬ 
gere ad immagini da respingere 
come a fotografie intense. Ognuno 
è diverso dal proprio simile, ognu¬ 
no di noi sente e vive in un modo 
diverso. 

La fotografia può essere lo spec¬ 
chio del nostro animo, può essere 
il mezzo per conoscere il mondo, 
per far conoscere noi stessi agli 
altri, perché non sfruttarla a que¬ 
sto scopo? 

Per concludere questa conversa¬ 
zione vorrei ricordare che poco sì 
può imparare su libri e manuali, 
molto invece si può fare quando 
una volta appresa la grammatica 
del linguaggio fotografico, la tec¬ 
nica di stampa, una volta osservate 
e studiate le opere dei grandi mae¬ 
stri, si dimenticheranno i manieri¬ 
smi e le infinite malformazioni oggi 
tanto in voga e ci si dedicherà alla 
Fotografìa che è vita, è spontanei¬ 
tà, è immediatezza. 
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come 

realizzare 

componenti 

speciali 

di Gianni BRAZIOLI 
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| | tando ai «si dice» ed an¬ 

che alla nostra esperienza 
personale, molti sperimen¬ 
tatori elaborano i loro apparecchi 
nei giorni festivi e nelle ore sera¬ 
li/notturne. Vi sono anzi diverse 
mogli che maledicono l’elettroni¬ 
ca e chi la illustra. Forse questa è 
la causa dei raffreddori continui 
di cui siamo affetti? Possibile; ai 
posteri... 

Se qualcuna di queste signore 
ci legge, anzi, prenda nota che la 
sua «vedovanza bianca» è nulla 
al confronto delle mogli dei pesca¬ 
tori, dei cacciatori o degli appas¬ 
sionati di sport. 

Chiuso così l'argomento delle 
signore dolenti, rivediamo l'assun¬ 
to. Accade «normalmente» che 
proprio all’ultimo momento un da¬ 
to progetto non possa essere com¬ 
pletato perché «manca qualcosa». 
Qualcosa andato perso, posto in 
un cassetto dimenticato, preso dai 
bambini o gettato via dalla came¬ 
riera. 

Solo chi non ha potuto comple¬ 
tare un apparecchio perché era 
sparito «QUALCOSA» sa quale 
ira funesta e distruttiva possa in¬ 
tervenire nella sera di un giorno 
festivo o verso la mezzanotte do¬ 


In queste note sono descritte 
alcune semplici procedure 
per realizzare dei «compo¬ 
nenti elettronici provvisori» 
che possono occorrere per 
completare li per li un dato 
progetto o circuito, senza che 
vi sia la possibilità di reperi¬ 
re al momento un adatto ele¬ 
mento di costruzione indu¬ 
striale. 

Sono trattati compensatori, 
reostati, resistori, bulbi al 
Mercurio e persino... rettifica- 
tori ad ossido! 


vendo, il giorno dopo andare in 
ufficio o in fabbrica; il mutamento 
tra Jekill ed Hkle è uno scherzo, ri¬ 
spetto a quello che subisce il no¬ 
stro amico frugante nel bidone del¬ 
la spazzatura, o teso a strisciare 
sotto i mobìli alla ricerca del com¬ 
pensatore da 3/13 pF scomparso. 

Gli urli di Polifemo sono frasi 
Mozartiane al confronto dei suoi 
improperi, ed è molto se non lo si 
deve trasportare in qualche vano 
imbottito. 


Esagerazione? Beh, pensate be¬ 
ne ai vostri trascorsi sperimentali; 
vi è mai accaduto di maledire i 
grossisti di materiali elettronici 
perché non hanno un «turno» come 
le Farmacie? No? Beh, allora avete 
costruito poco; oppure vivete di 
rendita e potete vivere senza lavo¬ 
rare, oppure avete una fortuna sfac¬ 
ciata. 

Ora, posto che chiunque (o pres¬ 
soché) può aver bisogno li per li 
di un dato pezzo, e posto che al 
momento i negozi possono essere 
chiusi, vi insegneremo a costruire 
vari componenti con mezzi rudimen¬ 
tali ed improvvisati. 

Logicamente, la qualità dei no¬ 
stri pezzi «provvisori» è inferiore 
a quella dei corrispettivi industria¬ 
li: per altro, funzionano e svolgono 
momentaneamente più che bene le 
mansioni che da loro ci si atten¬ 
dono. E senza ulteriore premessa, 
«andiamo a cominciare». 


COSTRUIAMO 
UN COMPENSATORE R.F. 

Se vi occorre un compensatore 
per radiofrequenza da qualche pi¬ 
cofarad, oppure da qualche decina 
di pF, potrete improvvisarlo come 
ora diremo: fig. 1. 
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TERMINALE SUPERIORE 
NON UTILIZZATO 


AVVOLGIMENTO: 22 SPIRE M,ln«m 
PER 7/10 pF MAX 


Fig. la - Aspetto del compensatore 
realizzato col metodo di fig. 1. 



Fig. 1 ■ Metodo per la realizzazione di un compensatore R.F. 


Fig. 2 ■ Compensatore industriale 
realizzato secondo la tecnica illu¬ 
strata nella figura 1. I risultati 
offerti dagli esemplari «fatti in ca¬ 
sa» non si discostano gran che da 
quelli dei modelli del genere qui 
fotografato, purché la ceramica 
impiegata sia di elevata qualità. 


Prendete un tubetto di ceramica 
(isolante per i terminali 4i una resi¬ 
stenza da ferro da stiro o analoga) 
che abbia un diametro di 20/25/30 


mm, un foro da 1/1,5/2/2,5 mm ed 
una lunghezza di qualche centime¬ 
tro. 

Se la ceramica non è disponibile, 


può servire un cilindretto di plexi- 
glass, o qualsiasi materiale dielet¬ 
trico. 

Infilate nel tubetto uno spezzone 
di filo di rame di buon diametro: 
esso costituirà il primo elettrodo. 
Avvolgete sull’isolante un certo 
numero di spire di filo di rame nu¬ 
do oppure del tipo per trasformato- 
ri. Detto filo non ha un diametro 
critico: da 0,2 miri ad 1 mm e pas¬ 
sa, tutto va bene. Curate che le 
spire siano bene affiancate e verni¬ 
ciatele con smalto isolante a lovo- 
ro finito. Non avete lo smalto? 
Buon per voi se la moglie dorme! 
Gatton gattoni rubacchiate il suo 
costoso smalto per unghie, ed 
aspergetelo con il pennellino senza 
risparmio. E’ buono come isolante 
ed al massimo vi può capitare un 
divorzio non sempre deprecabile. 
Beh? Beh, è fatto; finito. Non serve 
altro. E come si fa, per regolare il 
valore? Semplice, si può estrarre 
quanto basta il conduttore centrale 
o sfilare le spire iniziando dal ter¬ 
mine. 

Se si impiega un tubetto da 0 2 
mm esterno, un conduttore interno 
da 1,5 mm, ed un avvolgimento da 
22 spire di filo da 0,2 mm, il valo¬ 
re massimo raggiunto si aggirerà 
sui 10/12 pF. Portando te spire a 
30/40 anche il valore aumenterà in 
proporzione a 15-20 pF. Svolgendo 
le spire una per una può essere rea¬ 
lizzata qualunque capacità inferiore 
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Fig. 3 • Metodo per realizzare un resìstere dì valore compreso tra 1 e 50 lì, 











































































Fig. 3b - Una mina tipo 6B, tenerissima, può essere 
usata per realizzare un resistore variabile dal valore 
compreso tra 1,5 e 0,0511 come questo illustrato. 



Fig. 3c - Mine «dure» del tipo 3-f-6 H, possono servire 
per realizzare resistori semifissi del valore massimo 
pari a 20-3011. Quello qui illustrato (mina 4H) ha un 
valore massimo di 26 li. 



Fig. 3d • Altro modo per realizzare resistori «provviso¬ 
ri» di basso valore, l'impiego del «coccodrillo» evita 
che la mina possa spezzarsi durante la manovra del 
contatto strisciante. 



Fig. 3e - Per realizzare resistori di valori molto bassi 
(frazioni di ohm) conviene l’uso del carbone per 
saldatura elettrica. Questi elettrodi, per altro, sono 
rivestiti di una pellicola di rame che nel nostro caso 
va asportata. 


con una variazione di una frazione 
di pF in meno per ogni spira tolta. 


COSTRUIAMO UN RESISTORE 
DI BASSO VALORE 

Se vi occorre un resistore dal 
valore compreso tra 1 e 50 fl, al 
momento irreperibile, potrete rica¬ 
varlo come indica la figura 3, ovve¬ 
ro impiegando una «mina» per ma¬ 
tita tipo «H» oppure «HB» o «2H» 
e due spezzoni di filo di rame nu¬ 
do. Per ottenere il valore preciso, 
sarà sufficiente slittare il filo «scor¬ 
revole» di quanto occorre. 

Logicamente il valore dipende 
dalla distanza dei terminali, e la 
prova va fatta impiegando l'ohme- 
tro. A secondo del tipo di grafite 
di cui è composta la «mina» la 
scala può mutare. -Disponendo di 
varie gradazioni di durezza è facile 
ottenere quella desiderata anche 
per misure non «standard» secon¬ 
do il corrente codice «E.I.A.». 

Se occorre un valore particolar¬ 
mente basso, o una resistenza dalla 
dissipazione piuttosto elevata, al 
posto della «mina» può essere usa¬ 
to un «carboncino» o un carbone di 
storta per saldatura. 


In questi casi, una regolazione 
compresa tra frazioni di ohm e po¬ 
chi ohm non si presenta difficile. 
Ove manchi il carbone di storta, 
una buona soluzione di emergenza 
è estrarre ed usare l’elettrodo cen¬ 
trale di una pila da 1,5 V. In questo 
caso il «cappellotto» terminale co¬ 
stituirà il punto fisso, mentre il 
filo nudo ed attorcigliato sulla bac¬ 
chetta servirà da «scorrevole» per 
stabilire il valore richièsto. 

COSTRUIAMO UN REOSTATO 
DI POTENZA 

In molti circuiti elettronici si usa 
un potenziometro da qualche cen¬ 
tinaio di ohm, munito di una dissi¬ 
pazione pari a qualche watt. 

Se al momento non è possibile 
acquistarne uno, lo si può realizza¬ 
re come mostra la figura 4. 

Per il lavoro occorre un baratto¬ 
lo in vetro per marmellata, munito 
di tappo in sughero o gomma; un 
cucchiaio di sale; un po’ di rame: 
acqua. 

Il montaggio è ovvio, la figura 
dice tutto. 

La regolazione del valore può es¬ 
sere effettuata estraendo le pia¬ 
stre dal liquido o affondandole 
quanto basti. 


Se le piastre sono opportunamen 
te divaricate, l’attrito contro il ba¬ 
rattolo sarà sufficiente a mante¬ 
nere la posizione momentanea ne¬ 
cessaria. 
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In questo modo si può realizzare 
un reostato del valore di 100-700 O 
o più. La maggiore o minore salini¬ 
tà dell'acqua serve a correggere la 
scala dei valori. La... «dissipazione» 
di un reostato del genere può esse¬ 
re stimata sui 10 W o valori ana¬ 
loghi. 


COSTRUIAMO I RESISTORI 
DI PRECISIONE 

Chi non ha mai ricercato un resi¬ 
stere dal valore «strano?» Il caso 
tipico è lo shunt adatto per un am¬ 
perometro, ma vi possono essere 
molteplici altre occasioni di neces¬ 
sità, che tutti i lettori conoscono. 

Salvo casi particolari, il «resisto- 
re tutto pazzo» ha sempre un valo¬ 
re modesto. In questi termini, il 
normale filo di rame isolato in lac¬ 
ca o smaltato, per trasformatori, è 
tutto quel che serve per realizzare 
l’elemento mancante. Il Filo in rame 
ha infatti una specifica resistenza 
relativa alla lunghezza. 
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Il filo convenzionale, del diame¬ 
tro di 0,5 mm, ha una resistenza a 
20° C che vale 0,9 f2, per ogni dieci 
metri. A zero °C questa entità mu¬ 
ta dello 0,80% circa in meno, ed a 
80° C sale dello 0,5% circa. 

La temperatura non influisce 
quindi gran che sul valore. Ciò con¬ 
siderato, nulla di meglio del co¬ 
mune filo per eseguire resistori di 
grandissima precisione, come mo¬ 
stra la fig. 5. Se per esempio serve 
un elemento da 9,99f2 (pensate!) 
basteranno 111 metri dì filo da 
0 0,5 mm. Così, occorrendo un 
valore di 2,79 fi i metri saranno 31. 
Ove occorrano resistenze superio¬ 
ri, si userà del filò più sottile: per 
esempio, il «capillare» del 0 0,05 
mm, ha il «comodo» valore di 9 O 
al metro. 

Se, ad esempio, sorge la necessi¬ 
tà di una resistenza da 180,5 £2 ba¬ 
sterà avvolgere sul rocchetto 20,45 
metri di filo... ed ecco fatto! O ana¬ 
logamente per valori diversi. 

Il lettore che non disponga di filo 
da 0,5 oppure 0,05 mm, tenga pre¬ 


sente gli altri valori di resistenza 
del rame al metro, sempre a 25° C, 
sono i seguenti: 

0,06: 6,2 12/m - 0,07: 4,5 H/m - 
0,08: 3,5 £1/m - 0,09: 2,8 £2/m - 
0,1: 2,2 Sì /m - 0,2: 0,56 £2/m - 
0,3: 0,25 n/m - 0,4: 0,14 £2/m. 

Il supporto dei resistori realizza¬ 
ti in tal modo può essere rappre¬ 
sentato da un rocchetto di legno 
cerato o plastica, comunque, iso¬ 
lato. 

Ad avvolgimento ultimato occor¬ 
rerà verniciare le spire per evitare 
che si svolgano. I resistori «di ra¬ 
me» possono servire agli impieghi 
più disparati. Sono comunque forte¬ 
mente induttivi per cui è bene evi¬ 
tarne l’uso nei circuiti percorsi da 
segnali o anche semplici correnti 
alternate. 


COSTRUIAMO 

I CONDENSATORI A MICA 

I condensatori a mica sono spes¬ 
so richiesti da innumerevoli appa¬ 
rati elettronici: in molti casi essi 
non possono essere sostituiti da e- 
lementi ceramici o di altro tipo. 
Può evidentemente capitare al let¬ 
tore di essere sprovvisto di un ele¬ 
mento idoneo alTimpiego. Nel caso, 
nulla di male: il condensatore può 
essere approntato in pochi secondi 
usando lamierino di rame sottilissi¬ 
mo (detto «Carta di Spagna») e mi¬ 
ca ricavata da qualche vecchia resi¬ 
stenza da fornello o scaldabagno. 

II rame sarà incollato su ambedue 
le superfici della mica mediante 
mastice G.B.C. «Ercipol» oppure 
«Frequenzcol» (catalogo G.B.C. 
LC/1420-00; LC/1410-00) come mo¬ 
stra la figura 6. 

In tal modo, un condensatore da 
100-150 pF assume rilevanti dimen¬ 
sioni; per altro, se la capacità è 
«piccola»; l’ingombro può risultare 
più pratico èd interessante. 

Per «trimmare» la capacità otte¬ 
nuta basta un paio di forbici affi¬ 
late: si può semplicemente «tagliar 
via» la massa eccedente! Usando 
più strati di mica e più gruppi di 
fogli di rame, con le lamine colle¬ 
gate tra loro «in parallelo» si può 
ottenere, anche da una costruzio¬ 
ne tanto elementare, una buona ca¬ 
pacità con misure non proibitive. 
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Rammenteremo per inciso che at¬ 
torno al 1940, in piena era di svilup¬ 
po per gli apparati elettronici, al¬ 
cune famose Case costruivano i 
loro condensatori dì precisione pro¬ 
prio a forza di pacchetti di fogli ra¬ 
me-mica opportunamente compres¬ 
si, e che tali condensatori anche 
oggi hanno un ottimo rendimento. 


COSTRUIAMO 
UN INTERRUTTORE 
AL MERCURIO 

Gli interruttori al Mercurio sono 
dispositivi sensibili alla inclinazio¬ 
ne. Essi sono costituiti da piccole 
ampolle a vuoto che comprendono 
due contatti ed una goccia del «me¬ 
tallo liquido». Se l'ampolla è posta 
verticalmente i due contatti non 
toccano il Mercurio e risultano iso¬ 
lati. Se invece è inclinata a suffi¬ 
cienza il metallo scorre a toccarli 
ed essi risultano cortocircuitati. 

L’uso degli interruttori «Hg» è 
enormemente vasto: automatismi, 
macchine, antifurti e telecomandi 
ne fanno grande impiego. Spesso 
anche lo sperimentatore ne vorreb¬ 
be impiegare uno, ma inspiegabil¬ 
mente questi interruttori risultano 
semi introvabili ed assai costosi. 

La figura 7 indica come si possa 
realizzare in casa un interruttore al 
Mercurio impiegando una fialetta 
in vetro, con tappo, due pezzi di filo 
di rame crudo e qualche goccia di 
Mercurio recuperabile da un termo¬ 
metro rotto. 

Come si nota, il nostro interrut¬ 
tore non prevede la svuotatura. - 

Per un buon funzionamento tem¬ 
poraneo essa non è comunque indi¬ 
spensabile, in quanto la formazione 
di ossidi avviene dopo parecchi 
giorni. 

Un interruttore come il nostro lo¬ 
gicamente non può sopportare ten¬ 
sioni o correnti elevate: indicativa¬ 
mente, diremo che è bene non usar¬ 
lo con tensioni superiori a 12/15 V, 
su carichi resistivi, e con delle cor¬ 
renti che eccedano i 10/20 mA. 

Per altro queste caratteristiche 
lo rendono idoneo a molteplici im¬ 
pieghi pratici nella più vasta speri¬ 
mentazione. 



COSTRUIAMO UN RETTIFICATORE 
AD OSSIDO DI RAME 

Anche un raddrizzatore ad ossido 
può essere costruito ed impiegato 
negli usi che normalmente gli com¬ 
petono: la procedura la illustrere¬ 
mo ora. 

Occorre anzitutto una rondel¬ 
la di rame per quanto possibile pu¬ 
ro. Chi abita in una città di mare ha 
quasi certamente un pezzo del ge¬ 
nere in casa, gli altri possono rita¬ 
gliarlo da una lamierina spessa 1 
o più millimetri. 

Il diametro della rondella può es¬ 
sere 30 o 40 mm: a maggiori dimen¬ 
sioni, di base, corrisponderà una 
maggiore possibilità di carico: ov¬ 
vero di rettificare correnti supe¬ 
riori. 

Per una buona riuscita del lavo¬ 
ro è importante che il rame non 
contenga zolfo o peggio, argento. 

Bene, la prima operazione neces¬ 
saria è scaldare la rondella a circa 
1000° C, ovvero ad una temperatu¬ 
ra appena inferiore alla fusione, il 
che si ottiene con una torcia al Bu¬ 
tano di tipo domestico o altra fiac¬ 
cola da saldatore. 

Dopo aver tenuto la rondella a 
1000° C per circa 10 minuti primi, la 
si lascia raffreddare sino a che ab¬ 
bia raggiunto la temperatura di 
500° C, corrispondente al rosso ci¬ 
liegia cupo. Appena si raggiunge la 
ultima conduzione la si getta in un 
recipiente pieno d'acqua per otte¬ 
nere il raffreddamento immediato. 

Se il lavoro è stato eseguito be¬ 
ne, la rondella estratta dal bagno 
dovrà presentare una ossidazione 
non inferiore a 0,05 mm (l’ossido 
è il Cu 2 0). 

La prova della riuscita verrà dal¬ 
la forma leggermente ricurva della 
rondella (forma detta «a soldo gob¬ 
bo») . 



La curvatura dipende dal fatto 
che il rame ha un coefficiente di 
dilatazione maggiore deN’ossido, 
per cui la rondella tende ad essere 
«panciuta» dalla parte priva di 
Cu 2 0. 

Occorrerà ora un lavaggio in ac¬ 
qua calda in soluzione con acido 
solforico e cloridrico: questa ope¬ 
razione serve a togliere la patina 
di CuO, ovvero ossido rameico che 
si forma spontaneamente al con¬ 
tatto dell'aria. Questo ossido «spu¬ 
rio» è grigio, mentre l'ossido desi¬ 
derato è blu-violaceo, quindi è fa¬ 
cile constatarne l’asportazione al 
termine del bagnò corrosivo detto. 
Si deve ora passare la rondella per 
qualche istante nell’acido nitrico e 
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poi lavarla in acqua calda e deter¬ 
sivo. 


Al termine di queste operazioni 
la rondella si presenterà come è 
illustrato in figura 8, in alto. In 
pratica a questo punto il retti¬ 
ficatore è completo e pronto a 
funzionare. Conviene però «grafi¬ 
tarlo» per poi poterlo collegare con 
minori difficoltà. 

Questa operazione consiste nello 
spruzzare sulla faccia ossidata del¬ 
la rondella un luto a base di grafite. 
Se esso non è a disposizione del 
lettore può servire una vernice del 
tipo «Space Cleaner» G.B.C. ad al¬ 
ta conduttanza. 


Per finire, sulla zona trattata va 
posta una rondella di piombo, quin¬ 
di il tutto dovrebbe essere posto in 
morsa tra due tavolette di legno e 
ben stretto. 

A questo punto il rettificatore è 
davvero completo e pronto per il 
montaggio. Pur non avendo l'effica¬ 
cia degli elementi a base di Selenio 
o Silicio, anche il nostro ha una si¬ 
cura possibilità di applicazione nel 
trattamento delle correnti alternate 
a bassa tensione e media intensità, 
come alcuni volt e 50 mA per un 
diametro di 30 mm o simili. 



ATTENZIONE! 

SUL PROSSIMO NUMERO 

di Sperimentare sarà pubblicato 
il NUOVO CATALOGO 
completo delle scatole di 
M uououo up montaggio HIGH-KIT, con 

| e ultime sensazionali novità. 



italiana 


tutti i prodotti della 
sono distribuiti a CAGLIARI 

Via Manzoni, 21/23 - Telef. 42.828 
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In questo articolo vi diremo come si può 
realizzare un voltmetro del tutto particolare, 
a « scala espansa », e nel contempo a « scala 
compressa »: vale a dire con un ampio arco 
destinato a misurare i valori che interessano, 
volta per volta, maggiormente! 

UNO "STRANO" 
MA UTILE 
VOLTMETRO 

di Gianni BRAZIOLI 



O normali voltmetri elettroni¬ 
ci, o tester, nelle scale del¬ 
le tensioni danno una indi¬ 
cazione lineare. 

Ciò significa che per 10 V f.s., 
ad esempio, la prima divisione vale 
1 V, la seconda 2 V e così via, 
se l'arco è diviso in dieci parti. À 
questa regola fanno eccezione i 
voltmetri logaritmici o «quadratici», 
usati per speciali applicazioni indu¬ 
striali ma utili anche aM'amatore. 

Questi strumenti hanno una sca¬ 
la in «V» che è assimilabile a quel¬ 
la di un ohmetro: in certi casi la 
misura delle tensioni limitate è 
«compressa» in un tratto molto pic¬ 
colo della scala, mentre le tensio¬ 
ni maggiori sono esposte sul re¬ 
stante. In altri (modus operandi più 
frequente) le minori tensioni occu¬ 
pano i primi 100° della scala, men¬ 
tre le «massime» sono raccolte nei 
restanti 20° disponibili: funzione 
che è molto vicina alla normale 
scala degli «ohm», per tutti ì te¬ 
ster. Perché in certi casi si preferi¬ 


scono questi particolari indicatori 
a quelli di tipo «tradizionale»? 

Il motivo principale risiede nella 
possibilità di misurare tensioni in 
un ampio arco, senza commutare 
scale e senza correre il rischio di 
«rompere» lo strumento per sovrac¬ 


carico ove non si abbia una certez¬ 
za relativamente alla gamma di ten¬ 
sioni da misurare . 

In questi casi, con i comuni te¬ 
ster, normalmente si inizia con una 
scala elevatissima per poi scende¬ 
re di decade in decade sino a poter 
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* Aggiustare R1-R2 per l'esatto fondo scala a 12,SV di ingresso con la vp uguale a iv 

Fig. 1 - Schema elettrico. 


apprezzare il valore effettivamente 
presente nel punto di misura. 

Questa è sovente una perdita di 
tempo da evitare, ed appunto per 
queste situazioni di misura sono 
stati elaborati i voltmetri a scala 
logaritmica che permettono di 
espandere la misura nella gamma 
prevista, pur tollerando sovraccari¬ 
chi eventuali, inaccettabili da altri 
tipi di strumenti convenzionali. 

Per esempio, mettiamo che inte¬ 
ressi misurare con precisione un 
valore di 9 V: in questi casi, un 
voltmetro logaritmico riporterà la 
tensione al centro della scala, pur 
potendo sopportare non 18 V di fon¬ 
do scala, ma poniamo come esem¬ 
pio, 50 V; ciò, nell'eventualità che 
valori incogniti vengano a fracassa¬ 
re lo strumento per cause impro¬ 
babili ma possibili. 

Solitamente, i voltmetri quadra¬ 
tici e logaritmici impiegano una in¬ 
finità di transistori e tubi elettronici 
e risultano molto costosi: tra l'al¬ 
tro, sono prodotti da una sola doz¬ 
zina di marche, in tutto il mondo, 
quindi risultano poco reperibili. So¬ 
vente le compagnie telefoniche e 
le industrie che li impiegano, usano 
importarli direttamente dall’estero. 
Vi sono voltmetri del genere a quat¬ 
tro-cinque scale quotati sui 300 DM 
42.000 lire, ma si tratta di strumen¬ 
ti non molto attendibili: ve ne sono 


altri più precisi che non costano 
meno di $ 1.000: 640.000 lire. 

Questi prezzi sono giustificati 
dalla necessità di impiegare com¬ 
plicati sistemi multistadi: per altro, 
noi abbiamo constatato che l’im¬ 
piego di un «diodo polarizzato» può 
condurre a risultati analoghi, per¬ 
mettendo la realizzazione di volt- 
metri «quasi-logaritmici» impiegan¬ 
ti poche ed economiche parti. 

Ciò è particolarmente valido nel 
caso di indicatori dalla scala «e- 
spansa» in basso e «compressa» in 
alto, forse la funzione più utile. 

Impiegando il nostro sistema, 
due decadi di tensione possono es¬ 
sere comprese nella medesima sca¬ 
la, o anche tre. 

E’ da notare, che una volta tara¬ 
ta la scala dello strumento, la lettu¬ 
ra delle tensioni può avere la stes¬ 
sa accuratezza, o anche migliore, 
della lettura «in ohm» data da un 
misuratore di resistenze del com¬ 
mercio. 

Lo schema del nostro voltmetro 
logaritmico appare nella figura 1, 
ed impiegando uno strumento da 
100 uA fondo scala, si può ottene¬ 
re una lettura «espansa» per una 
tensione di 12,5 V, così ripartita: 
lineare sino a 4 V (metà scala): 
«compressa» nell'altra metà scala. 
Più precisamente ecco la tabella 
delle equivalenze: 


Tensione 

all’ingresso 

volt 

Segnalazione 

HA 

1,4 

20 

2,5 

35 

3 

42 

4 

80 

6 

85 

9 

95 

12,4 

100 


Nella segnalazione lineare, se 
4 V danno luogo ad una corrente di 
80 mA, una tensione di 12 V «sbat¬ 
terebbe» a fondo scala il nostro 
indicatore, facendo circolare in es¬ 
so una corrente eguale a 240 fi A, 
con una indubbia possibilità di rot¬ 
tura. 

Vediamo invece perché ciò non 
avviene. 

L’indicatore «MI», in pratica è 
impiegato come voltmetro, in serie 
con RI ed R2: due resistori situa¬ 
no il fondo-scala «normale». Tra i 
due, è però collegato il dìodo DI 
polarizzato dalla B1 tramite R3. Re¬ 
golando quest’ultimo, il diodo può 
essere polarizzato esattamente con 
1 V, ed in questo caso, il DI, lavo¬ 
rando nel regime di conduzione in¬ 
versa non condurrà praticamente 
alcuna corrente: infatti un elemen¬ 
to al Silicio, con una tensione in- 
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Fig. 2 - Schema di cablaggio. 


versa di 1-1,5 V non ...«passa» una 
corrente parassitarla superiore al 
microampere. 

Questo valore non influisce sulla 
misura, quindi almeno sino a che 
la tensione nel punto tra R1-R2 e la 
massa, non si presenta superiore 
al volt. 

In questa situazione il DI rima¬ 
ne inerte ed è come se fosse esclu¬ 
so dal circuito. Se però la tensione 
applicata all’ingresso è tale da 
provocare nel punto di giunzione 
tra R1-R2 e DI un valore superiore 
al volt, allora la tensione sover¬ 
chia la polarizzazione fissa appli¬ 
cata al diodo, e T1N914 inizia a 
condurre fungendo da shunt per il 
complesso R2/M1. 

Maggiore la tensione, minore lo 
shunt: il che avviene con una 
funzione quasi logaritmica che 
«schiaccia» il fondo scala dell’in¬ 
dicatore nella misura suddetta. 

Il nostro misuratore di tensione 
ha una scala che prevede al massi¬ 
mo 12,5 V, come abbiamo visto: 
per altro, il valore può essere fa¬ 
cilmente moltiplicato per «10» o 
per «100» aggiungendo un oppor¬ 
tuno partitore all’ingresso; in tal 
caso, sì avranno scale egualmente 
«compresse» che varranno 1-10 V; 
10-100 V; 100-1000 V. In ogni gam¬ 
ma, la misura sarà lineare sino a 
4-40-400 V, per poi «contrarsi» dal¬ 
la metà della scala in poi. 

Impiegando un microamperome¬ 
tro da 100 f.s. RI può essere 
rappresentato da un trimmer da 
10 klì, e R2 da un elemento da 
56 kf2. In tal caso, RI sarà aggiusta¬ 
to per l’esatto fondo scala con una 
tensione di 12 V all’ingresso, rego¬ 
lando nel contempo anche R2. 

Prima di compiere questa rego¬ 
lazione, ovviamente sarà necessa¬ 
rio portare R3 al valore che deter¬ 
mini 1 V tra l’anodo del diodo e la 
massa, in assenza di tensione da 
misurare. 

Impiegando uno strumento da 
50 ifiA, la lettura sarà maggiormen¬ 
te precisa, ma R2 dovrà essere re¬ 
golata intorno ai 60 kfl, ed RI ver¬ 
so i 2,2 k fi. 


Per R3, anche in questo caso var¬ 
rà quanto detto. 

Non conviene impiegare un indi¬ 
catore meno sensibile di 100 }iA, 
perché il tutto lavorerebbe in un 


regime di correnti non molto favo¬ 
revole ad una funzione «semiloga¬ 
ritmica» reale: sì potrebbero anzi 
riscontrare risposte spurie e sfavo¬ 
revoli che accentrerebbero in un 
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dato punto della scala le letture, 
con un andamento imprevedibile, 
ed inutile per una buona utilizzazio¬ 
ne dello strumento. 

Il nostro prototipo dello strumen¬ 
to trattato, appare nelle fotografie. 
Non abbiamo voluto costruire un in¬ 
dicatore vero e proprio, poiché ci 
interessava la sperimentazione, e 
l'eventuale adattamento di milliam- 
perometri diversi. Pertanto, abbia¬ 
mo montato su di uno chassis a for¬ 
ma di «U» un pannellino plastico 
che regge R1-R2-R3-D1 ed Si. 

La pila «B» l'abbiamo semplice- 
mente incollata sul fondo metallico. 


Anteriormente abbiamo montato 
tre serrafili: uno di questi è la 
massa comune, uno serve per l'in¬ 
gresso dei segnali, l'altro per l’in¬ 
dicatore. 

Se il lettore vuole costruire un 
voltmetro del genere senza impie¬ 
gare uno strumento indicatore «fuo¬ 
ribordo», può semplicemente ridur¬ 
re a due i serrafili posti sul fronte, 
ingresso della tensione, e piazzare 
il microamperometro sul coperchio 
del complessino. 

In tal caso, sarà rispettata la for¬ 
ma costruttiva del prototipo e non 
vi sarà che una variante: sistemare 


fi MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

B1 

: pila «a torcia» da 1,5 V 

11/0724-00 

60 

DI 

: diodo 1N914 

— 

200 

MI 

microamperometro da 100, oppure 

50 pA f.s. 

TS/1930-00 

6100 * 

RI 

: resistere da Vi W, 1%: vedi testo e nota 

— 

— 

R2 

: resistore da Vi W, 1%: vedi testo e nota 



R3 

trimmer potenziometrico lineare da 1,5 kH 

DP/0022-15 

120 

N.B.: inizialmente per RI ed R2 è necessario impiegare un trimmer da 10 kH 
al fine di stabilire il valore esatto. 

* 

Prezzo netto di listino. 




Si «sotto» all'indicatore, sempre 
sul pannello, ad ottenere che la 
leva sporga all’esterno. 

In genere, tutti i microampero¬ 
metri commerciali hanno una scala 
lineare: nel nostro caso essa non 
risulta producente, e deve essere 
modificata. 

Per questo lavoro, il «coperchio» 
dell’indicatore deve essere tolto, le 
due viti di fermo devono essere al¬ 
lentate (fig. 3) e la scala medesi¬ 
ma deve essere sfilata, facendo 
molta attenzione a non danneggiare 
l'indice. 

La scala potrà poi essere «ra¬ 
schiata» con una lametta da barba 
in modo da togliere i simboli ori¬ 
ginali, e rimarcata usando caratteri 
trasferibili a cera. Nei fogli di que¬ 
sti caratteri, ve ne sono taluni che 
recano segni di frazione, interpun¬ 
zioni diverse e simboli matematici: 
nulla di meglio per segnare le nuo¬ 
ve divisioni sulla porzione più ele¬ 
vata dell'archetto, che deve risul¬ 
tare, come abbiamo visto, semilo¬ 
garitmico. 

Con ciò, ci pare di aver esposto 
ogni dettaglio necessario: racco¬ 
mandiamo al lettore di non usare 
un diodo diverso da quello da noi 
consigliato, ed in particolare di 
usare ogni possibile cura nel ma¬ 
neggiare il microamperometro. 

Nel caso che i nostri amici non 
si sentano di aprire lo strumento, 
lavorare sulla scala, e di rimontar¬ 
lo, vi è ovviamente una diversa so¬ 
luzione, sebbene meno elegante. 

Si tratta di tracciare una tabella 
di comparazione tra la segnalazio¬ 
ne e la effettiva indicazione: come 
dire tra microampere e volt. 

Questa tabella, possibilmente al¬ 
meno scritta a macchina, potrebbe 
essere incollata a lato del conte¬ 
nitore. 

Per altro, conoscendo l'abilità e 
la pazienza di chi ci segue, noi sia¬ 
mo certi che i più vorranno com¬ 
pletare il lavoro come abbiamo det¬ 
to, e come è più consono ad un 
«vero» strumento di misura. 
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TUTTO CIÒ 

sui REGI 

sentano una superiore flessibilità 
in virtù del loro minore ingombro. 
Infatti, ad esempio, è sempre più 
frequente vedere un simile appa¬ 
recchio impiegato a bordo di auto¬ 
mobili sia in forma autonoma sia 
incorporato in un’autoradio. 

La praticità di questi registratori 
è facilmente rilevabile dalla sem¬ 
plicità con cui è possibile inserire 
e disinserire la cassetta. 


M registratori a cassetta, che 
hanno avuto uno sviluppo 
imponente in questi ultimi 
anni, hanno la particolarità di es¬ 
sere veramente portatili, presen¬ 
tano una notevole facilità e flessi¬ 
bilità di impiego e sono in grado 
di offrire ottime prestazioni. 

Le cassette «compact» sono di¬ 
venute pressoché internazionali 
e tutte le grandi marche di regi¬ 
stratori producono ormai una vasta 
gamma di apparecchi per incidere 
e riprodurre queste cassette. 

La cassetta — fig. 21 — ha 
l’aspetto di un piccolo contenitore 
incorporante un nastro magnetico. 


Questo nastro è attualmente dispo¬ 
nibile in 3 diverse versioni in rap¬ 
porto alla sua 1 lunghezza: 60m 
(C60), 90m (C90), e 120m (C120), 
che presentano una durata di re¬ 
gistrazione, alla velocità standard 
di 4,75 cm/s, rispettivamente di 
2 x 30 minuti 2 x 45' minuti e 
2 x 60 minuti. 

In figura 22 è visibile l’interno di 
una tipica cassetta mentre in figu¬ 
ra 23 è illustrata una vista esplosa 
della stessa. 

Le applicazioni dei registratori a 
cassetta sono tanto vaste quanto 
quelle dei registratori a bobina ma, 
rispetto a questi ultimi, i primi pre- 




Fig. 22 - Interno di una cassetta. 


A = rullino guida; B = rullino assicuran¬ 
te la pressione e l'apertura della puleggia 
di trascinamento posta sul registratore. 

C = apertura per il posizionamento del¬ 
la testina di riproduzione e di registra¬ 
zione. 

D = pattino assicurante la pressione. 

E = nastro magnetico. 

F = finestrella con graduazioni. 

G = bobina supporto dei nastro magne¬ 
tico. 

H = apertura per il passaggio della testi¬ 
na di cancellazione. 
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STRATORI 


seconda parte 



CHE E NECESSARIO SAPERE 


E' interessante osservare che di¬ 
versamente da quanto si è detto a 
proposito dei registratori a bobina, 
nei quali un nastro a quattro piste 
non può essere letto da un registra¬ 
tore a due piste, nei registratori a 
cassetta questa incompatibilità non 
esiste. 

Osservando la fig. 24/A si vede 
chiaramente che con un funziona¬ 
mento stereofonico in un registra¬ 
tore a bobina a 4 piste sono le piste 
1 e 3 (o 2 e 4) che vengono lette; 
se si utilizza invece una classica 
testina di lettura monofonica si 
vede che essa non legge le piste 
1 e 3, come sarebbe necessario, ma 
le piste 1 e 2. La registrazione del¬ 
la pista 2 non ha nulla in comune 
con quella della pista 1 ed inoltre 
esse hanno senso opposto. Nei 
registratori a cassetta — figura 
24/B — funzionanti in stereofonia 
sono le piste 1 e 2 (o 3 e 4) che 
vengono lette e, di conseguenza, 
esse possono essere fette anche da 
una normale testina monofonica. 

Esistono in commercio delle cas¬ 
sette pre-registrate, dette musicas¬ 
sette, e delle cassette a nastro 
vergine. 

E’ comunque importante osserva¬ 
re che tutti i nastri delle cassette 
possono essere cancellati e incisi 
nuovamente tante volte quanto si 
desidera, così come avviene per 
un normale nastro per registratori 
a bobina. 

Generalmente, ì registratori a 
cassetta vengono forniti completi 
di un microfono separato per effet¬ 
tuare le registrazioni. A tale ri¬ 
guardo è necessario sottolineare 

t 

SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 



Testina stereofonica Testina di lettura monofonica 


Nastro a 4 piste 
di un registratore 
a bobina 
6,25 mm 



Nastro a 4 piste 
di un registratore 
a cassetta 
3,8 mm 
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Fig. 24 - Differenza fra (a riproduzione di un nastro \ \ 

per registratori a bobina e un nastro per registratori a 2 càssetta. 
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che ultimamente la Sony, che è una 
delle più grandi marche mondiali 
di registratori, ha introdotto una 
sensazionale novità in questo cam¬ 
po presentando dei modelli con mi¬ 
crofono incorporato — fig. 25 —. 

La fedeltà di questi nuovi tipi di 
microfoni è addirittura superiore a 
quella dei tipi convenzionali ed inol¬ 
tre, questi registratori, consentono 
una superiore praticità rispetto ai 
normali in commercio. 

PRESTAZIONI DEI 
REGISTRATORI A CASSETTA 

Dal punto di vista della fedeltà di 
registrazione e di riproduzione la 
velocità di 4,75 cm/s, tipica dei re¬ 
gistratori a cassetta, potrebbe sem¬ 
brare troppo lenta ed insufficiente. 
Al riguardo va comunque precisato 
che la perdita di qualità dovuta a 


questa lenta velocità viene compen¬ 
sata daM’impiego di testine magne¬ 
tiche con traferro piccolissimo: 
circa 1,5 micron invece dei soliti 
4-5 micron impiegati sui registrato- 
ri a bobina. 

E’ comunque evidente che, ben¬ 
ché questa disposizione compensi 
la debole velocità di scorrimento, 
l'audizione rimane legata alla qua¬ 
lità dellamplificatore e dell'altopar¬ 
lante. Un registratore a cassetta è 
un apparecchio che come primo 
scopo si prefigge di essere porta¬ 
tile e non certo HI-FI, dato che è 
impossibile ottenere un’alta fedel¬ 
tà da un altoparlante di 12 cm di 
diametro installato in un conteni¬ 
tore plastico. 

L'amatore dell'HI-FI, può di con¬ 
seguenza utilizzare un registratore 
a cassetta per incidere dei suoni in 


modo facile, poiché si tratta di un 
apparecchio leggero, pratico, poco 
ingombrante. Poi, per una riprodu¬ 
zione di qualità, egli può impiegare 
un amplificatore separato, collega¬ 
to al registratore funzionante in ri- 
produzione, con un altoparlante di 
grande diametro montato in una 
cassa appropriata. In genere, i re¬ 
gistratori a cassetta prevedono del¬ 
le prese — fig. 26 — per il collega¬ 
mento ad un amplificatore e ad un 
altoparlante esterno. 

In questo caso la regolazione del 
volume si effettuerà sullamplifica- 
tore e non sul registratore a cas¬ 
setta. 

E’ interessante notare che attual¬ 
mente sono disponibili anche dei 
registratori a cassetta non molto 
leggeri e non facilmente portatili, 
alimentati dalla rete c.a. che, evi¬ 
dentemente, presentano qualità di 
riproduzione molto migliori. 

. La risposta di frequenza dei regi¬ 
stratori a cassetta è di circa 
200 " 7.000 Hz. Nei modelli più per¬ 
fezionati, specialmente stereofoni¬ 
ci, è possibile trovare una risposta 
di 80 ~ 10.000 Hz. 

Sui registratori normali, non por¬ 
tatili, ma a cassetta, la curva di 
risposta può arrivare da 50 -=- 
-T- 12.000 Hz ± 2 dB. 

Si noterà che quest'ultima rispo¬ 
sta si avvicina ai 15.000 Hz general¬ 
mente considerati necessari per 
una riproduzione ad alta fedeltà. 

A titolo d’esempio in fig. 27 è 
illustrata una curva di equalizzazio- 
ne standard che conviene adottare 
per la riproduzione delle cassette 
commerciali pre-registrate. 

La figura illustra anche la curva 
di risposta della riproduzione di una 
registrazione effettuata, a 9,5 e 
19 cm/s, su un registratore a 
bobina, per consentire un interes¬ 
sante confronto. 

Si è sovente parlato della fragi¬ 
lità delle cassette costruite in ma¬ 
teriale plastico... ma anche le bo¬ 
bine convenzionali sono in mate¬ 
ria plastica: perciò il problema si 
riduce unicamente ad una questio¬ 
ne di precauzione da parte del- 
l’utilizzatore. 

Spesso si parla di rumori di fon¬ 
do provocati dai registratori a cas¬ 



pio- 25 - Due registratori a cassetta Sony con microfono incorporato. Il TC-110 a 
sinistra e il TC-120 a destra. Questi registratori, grazie alle loro qualità eccezionali 
stanno riscuotendo un notevole successo. 


USCITA: radio INGRESSO: 


amplif - registr. micro' interruttore marcia-arresto 



Fig. 26 - Tipiche prese di un registratore a cassetta. 
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Fig. 27 - Confronto fra le curve di risposta di una registrazione a 19 - 9,5 e 
4,75 cm/s. Mentre le- prime due curve si riferiscono logicamente ad un registra¬ 
tore a bobina, quella a 4,75 cm/s è stata ottenuta con un registratore a cassetta. 


Registratore stereo B.&.O. 
Beocord 1800 di ecceziona¬ 
le qualità. I registratori 
B.&.O. sono apprezzati in 
tutto il mondo oltre che 
per la tecnica avanzatis¬ 
sima, anche per la loro 
linea moderna e funzio¬ 
nale. 




setta, ma ciò è in genere dovuto 
alle pile parzialmente scariche che 
devono essere sostituite. 

A conferma di ciò basti pensare 
che i registratori a cassetta alimen¬ 
tati a rete non sono soggetti a que¬ 
ste anomalie. 

Come per tutti i registratori' an¬ 
che per quelli a cassetta è neces¬ 
sario conservare in perfetto stato il 
rullino di trascinamento, effettuare 
la pulitura della superficie delle te¬ 
stine in contatto con il nastro (con 
cotone idrofilo imbevuto d'alcool 
denaturato) e una leggera lubrifica¬ 
zione degli organi rotanti (con olio 
di vaselina). Una smagnetizzazione 
periodica delle testine è ugualmen¬ 
te consigliabile. Questi piccoli la¬ 
vori consentono d'evitare una atte¬ 
nuazione nella risposta alle fre¬ 
quenze elevate e permettono un 
miglioramento del rapporto segna¬ 
le/rumore di fondo. Inoltre, è bene 
togliere le pile quando un registra¬ 
tore a cassetta rimane per molto 
tempo inattivo, poiché è possibile 
che si verifichi una perdita di elet¬ 
trolita che creerebbe seri danni sia 
alle parti meccaniche che elet¬ 
triche. 


QUALE REGISTRATORE 
SCEGLIERE 

Per scegliere un registratore è 
indispensabile valutare l'utilizza¬ 
zione che se ne deve fare. Non è 
raro il caso di coloro che basan¬ 
dosi sul detto: «ciò che può il 
meno può senz’altro il più» hanno 
acquistato un registratore stereo 
per incidervi la dettatura della cor¬ 
rispondenza. Questo è un grave er¬ 
rore poiché esistono dei registra¬ 
tori speciali per il lavoro d'ufficio. 

Un registratore va quindi scelto 
secondo una logica precisa e a tale 
scopo è sempre bene tenere pre¬ 
sente che essi si possono classi¬ 
ficare in quattro grandi categorie: 

1) Registratori per la dettatura del¬ 
la corrispondenza. 

2) Registratori portatili funzionan¬ 
ti in c.c. destinati all'Incisione 
dal vivo. 

3) Registratori a bobina di tipo co¬ 
mune funzionanti in c.a. 

4) Registratori a bobina di tipo 
Hi-Fi funzionanti in c.a. 


Scegliendo un registratore fa¬ 
cente parte della prima categoria, 
è necessario soprattutto accertarsi 
della robustezza meccanica e del¬ 
le possibilità di comando a di¬ 
stanza. 

Questo genere di apparecchi è 
destinato all'uso intenso soprattut¬ 
to quando la dattilografa batte a 
macchina ciò che il registratore 
detta; un pedale o una piccola leva 
posta vicino alla macchina da scri¬ 
vere, permette alla dattilografa di 
arrestare a piacere la riproduzione, 
di tornare indietro e di riprendere 
il funzionamento normale senza 
spostare l’attenzione dalla lettera 
che sta battendo. 

Nelle altre tre categorie, è neces¬ 
sario soprattutto considerare la 
qualità sonora dell’apparecchio ed 


è indispensabile soffermarsi su tre 
punti: 

— la curva di risposta 

— la percentuale di distorsione 

— il rapporto segnale/disturbo. 

CURVA DI RISPOSTA 

Essa è la gamma di frequenze 
che un registratore può riprodurre 
con un livello sensibilmente ugua¬ 
le che viene indicato in dB (rap¬ 
porto di amplificazione o di atte¬ 
nuazione). In genere si ha una 
curva di risposta compresa in 
± 2 dB in rapporto al livello 0. 
La gamma di frequenze riprodotte 
varia logicamente secondo il tipo 
di apparecchio. 

Un registratore avente una ampia 
gamma di frequenze riprodotte sia 
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Due dei famosi registratori «Sony», il TC-630 a sinistra ed il TC-777-4J a destra. La Sony, con la rappresenta certa¬ 

mente una delle migliori case costruttrici di registratori e apparecchiature HI-FI. 


negli acuti che nei gravi con una 
curva molto irregolare, è senza dub¬ 
bio meno buono di un registratore 
con una curva più limitata ma mol¬ 
to regolare. Infatti, con un regi¬ 
stratore avente una risposta irrego¬ 
lare durante una registrazione mu¬ 
sicale, si ha una accentuazione di 
certi tipi di strumenti che rompe 
l'equilibrio dell' incisione stessa. 

Per tracciare questa curva di ri¬ 
sposta, si registra sull’apparecchio 
una frequenza di riferimento (so¬ 
litamente 1000 Hz) a un livello co¬ 
stante, in modo che durante la ri- 
produzione il livello d’uscita cor¬ 
rispondente venga riferito al va¬ 
lore convenzionale di 0 dB. Suc¬ 
cessivamente si registra una serie 
di frequenze fisse, avente il mede¬ 
simo valore di livello in ingresso, 
comprese tra 20 e 20.000 Hz e si 
rileva il livello d’uscita in ripro¬ 
duzione corrispondente, in 4 - o in 

- in rapporto a 0 dB. 

Per ultimo è sufficiente unire i 
punti rilevati a determinate fre¬ 

quenze per ottenere l’andamento 
della curva di risposta. 

Per dare un’idea è possibile con¬ 
siderare tre tipi di ottime curve 

di risposta a diverse velocità: 

- 40 ~ 16.000 Hz (± 2 dB) a 

19 cm/s 

- 60 -r- 12.000 Hz (=b 2 dB) a 

9,5 cm/s 

-100 10.000 Hz (db 2 dB) a 

4,75 cm/s 

E’ importante notare che, perché 
una curva di risposta possa essere 
considerata realmente per quello 


che vale, è sempre necessario sa¬ 
pere l’attenuazione (in dB) in rap¬ 
porto al livello di riferimento 0 dB. 
In pratica una risposta di frequen¬ 
za indicata come segue: 20 
20.000 Hz, non ha alcun riferi¬ 
mento pratico, spesso riveste sco¬ 
pi puramente pubblicitari ed è 
poco realistica. 

PERCENTUALE DI DISTORSIONE 

Ogni registratore distorce, in 
pratica non è possibile ottenere da 
un sistema meccanico, pur perfet¬ 
to che sia, un trascinamento rego¬ 
lare del nastro magnetico. Questa 
irregolarità si traduce in una distor¬ 
sione sensibile sulle note tenui (in 
particolare emesse da un organo o 
pianoforte) che può provenire dal 
motore, dal sistema di trascina¬ 
mento, o da un rullino non perfet¬ 
tamente cilindrico. 

La distorsione si esprime in % 
e la percentuale generalmente am¬ 
messa per un registratore non deve 
superare lo 0,2% a 19 cm/s lo 
0,3% a 9,5 cm/s e lo 0,4% a 4,75 
cm/s. Gli amatori dell’HI-FI sono 
in grado di percepire, sia pur lieve¬ 
mente, una percentuale del 3% di 
distorsione. 

Attualmente, alcuni registratori 
possiedono una percentuale di di¬ 
storsione veramente eccellente 
dello 0,1%. La distorsione può va¬ 
riare in modo notevole all’inizio ed 
alla fine del nastro. 

E’ dunque consigliabile, prima di 
comperare un registratore di un 
certo valore, chiedere al rivenditore 


di effettuare una registrazione al¬ 
l’inizio, al centro e al termine del 
nastro, tramite un disco ben cono¬ 
sciuto che rechi incisa la musica 
di un pianoforte o di un organo. 
Solo questo «test» può garantire se 
un apparecchio è o non è difettoso. 

Un altro importante consiglio è 
quello di non utilizzare il registra¬ 
tore con bobine di diametro diver¬ 
so da quello per il quale l’apparec¬ 
chio è previsto. Bobine più piccole 
hanno un nucleo di minor diametro, 
le tensioni meccaniche non saran¬ 
no più adatte e si creerà così una 
distorsione. 

RAPPORTO 

SEGNALE / DISTURBO 

E’ molto importante conoscere 
con precisione il rapporto segna¬ 
le/disturbo, vale a dire la dinami¬ 
ca, del registratore che si vuole 
acquistare. Infatti, questo dato è 
l’unico che garantisce se vi è as¬ 
senza di rumore di fondo su un 
apparecchio. Questo rapporto vie¬ 
ne ottenuto registrando un segna¬ 
le con livello a 0 dB (generalmente 
alla frequenza di 1000 Hz). Si ri¬ 
leva il livello in riproduzione, poi 
si cancella il nastro e il livello di 
rumore di fondo viene misurato 
durante lo scorrimento. Il rapporto 
delle due grandezze in dB determi¬ 
na la dinamica dell’apparecchio. 

In due piste, alla velocità di 
19 cm/s, questo rapporto deve es¬ 
sere superiore a 50 dB. Alcuni ap¬ 
parecchi di gran classe possono 
arrivare a 55 58 dB. 
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In quattro piste, questo valore di¬ 
minuisce di 4-5 dB e a volte più. 

Un fattore importante nella scel¬ 
ta di un registratore è il conoscere 
a priori dove lo si vuole utilizzare. 
Posto che lo si voglia utilizzare, 
esclusivamente in casa (associato 
magari ad un impianto HI-FI) è con¬ 
sigliabile scegliere un registratore 
HI-FI funzionante con tensione di 
rete c.a. e del peso lordo di 
15 ~ 22 kg che consente registra¬ 
zioni perfette. 

Se si vuole invece un apparec¬ 
chio portatile è utile acquistare un 
modello a cassetta magari del tipo 
funzionante in c.c. e in c.a. 

Infine, se si vuole prendere pra¬ 
tica con i sistemi di registrazione, 
è senza dubbio utile acquistare un 
registratore funzionante in c.a. del 
tipo per amatore. Questi apparec¬ 
chi sono reperibili in una gamma 
vastissima nella quale spiccano al¬ 
cuni. modelli veramente eccellenti 
e paragonabili agli apparecchi 
HI-FI. Logicamente è necessario 
sempre tener presente che la qua¬ 
lità ha il suo prezzo! Di conseguen¬ 
za è spesso preferibile sobbarcarsi 
una spesa maggiore per acquistare 
un apparecchio di alta qualità, che 
fornirà certamente numerose sod¬ 
disfazioni per molti anni, anziché 
accontentarsi di un registratore di 
bassa qualità, che dopo appena 
qualche mese si dimostrerà ina¬ 
datto a soddisfare le esigenze che 
di volta in volta sorgeranno. 

QUALE NASTRO SCEGLIERE 

Per ottenere le migliori presta¬ 
zioni da un registratore è sempre 
conveniente utilizzare un nastro 
magnetico di tipo corrispondente a 
quello per il quale il registratore 
è previsto. 

Un nastro magnetico è costituito 
da un nastro in materiale plastico 
(largo 6,25 o 3,81 mm) detto sup¬ 
porto, sul quale è depositato uno 
strato di ossido di ferro, miscelato 
a un legante, destinato a far aderire 
l'ossido stesso sul supporto. Que¬ 
sto ossido di ferro contiene milio¬ 
ni di piccole particelle, ciascuna 
delle quali viene magnetizzata al 
passaggio davanti alla testina ma¬ 
gnetica. Secondo le marche, l’os¬ 
sido è diverso per composizione 


chimica e colore. Per uno stesso 
tipo di ossido può cambiare il sup¬ 
porto: acetato di cellulosa, polie¬ 
stere o mylar. 

Infine, per consentire agli utiliz¬ 
zatori d’aumentare la durata delle 
loro registrazioni pur conservando 
uno stesso volume di nastro, i co¬ 
struttori hanno ridotto poco a pòco 
lo spessore dei nastri che attual¬ 
mente sono disponibili in cinque 
distinte versioni. 

Quali sono ì vantaggi e gli incon¬ 
venienti dì questi differenti nastri? 

Per quanto concerne la natura del 
supporto ciascuno di essi possiede 
proprietà molto diverse: 

L’acetato di Cellulosa è un sup¬ 
porto molto rigido, che si rompe in 
modo netto. Senza dubbio il rischio 
di rottura rappresenta un inconve¬ 
niente, ma gli specialisti preferi¬ 
scono questo genere di supporto 
che evita loro di perdere una parte 
di registrazione in caso di falsa ma¬ 
novra. Infatti, in questo caso, è suf¬ 
ficiente porre le due estremità fac¬ 
cia a faccia e giuntarle. Questo tipo 
di nastro non si allunga al momen¬ 
to della trazione. 


Una attenzione particolare deve 
essere rivolta al problema dell’in- 
vecchiamento di un nastro di ace¬ 
tato di cellulosa. 

Infatti, come nel caso delle pel¬ 
licole cinematografiche, esso ri¬ 
schia di diventare fragilissimo in 
seguito al suo essicamento e di 
deformarsi. Questo rischio può es¬ 
sere limitato riproducendo e riav¬ 
volgendo una o due volte all’anno 
i nastri conservati in archivio. 

Il Poliestere molto diffuso fra gli 
hobbisti è un supporto molto resi¬ 
stente, ma ha l’inconveniente di al¬ 
lungarsi in caso di trazione troppo 
forte. 

Per contro, esso è più flessibile 
dell'acetato di cellulosa il che gli 
permette di meglio aderire al tra¬ 
ferro della testina magnetica. Si 
guadagna così in qualità soprattut¬ 
to sulle frequenze acute. 

Si possono facilmente compara¬ 
re le differenti proprietà dei nastri 
magnetici tagliando 25 cm di ogni 
nastro e ponendo i differenti pezzi 
sopra una matita — fig. 28 —. In 
questo caso l’acetato di cellulosa 
formerà una V capovolta. «A» men- 


Tipo di nastro 

Spessore totale 
in micron 

Spessore 
del supporto 
in micron 

Spessore 
dell'ossido 
in micron 

Standard 

50 

38 

12 

Lunga durata 

35 

25 

10 

Doppia durata 

27 

18 

9 

Tripla durata 

18 

12 

6 

Quadrupla durata 

14 

9 

5 
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tre il poliestere e il mylor forme¬ 
ranno una U capovolta « D *• indi¬ 
cando così la maggiore flessibilità 
di questi ultimi. 

Il Mylar è senza dubbio il miglior 
supporto e il più resistente. Esso 
possiede i vantaggi del poliestere 
senza averne i difetti. Il poliestere 
è sensibile al calore e non deve 
essere impiegato nei paesi caldi 
se non con estrema prudenza, in 
quanto rischierebbe di deformarsi. 
Il mylar resiste alle alte tempera¬ 
ture, non è sensibile allumidità e 
non si deforma. 

Per contro esso è più costoso de¬ 
gli altri supporti! 

Per cercare di porre rimedio al 
principale difetto del poliestere che 
è quello di allungarsi, i costruttori 
hanno messo a punto un adeguato 
procedimento che consiste nel pre¬ 
tiraggio del nastro. Durante la sua 
fabbricazione, il supporto viene tira¬ 
to volutamente al fine di evitare, 
nel limite del possibile, che in fu¬ 
turo, durante brusche trazioni, il 
nastro si allunghi. 

SPESSORE DEI NASTRI 

Si è visto precedentemente che 
i nastri sono disponibili in cinque 


spessori diversi di larghezza stan¬ 
dard (6,25 mm). Di conseguenza 
tenendo anche conto che ogni tipo 
di spessore possiede dei vantaggi 
e degli inconvenienti, diviene mol¬ 
to difficile per l’amatore della regi¬ 
strazione fare una scelta. 

Il nastro standard è quello che 
offre la migliore dinamica; lo stra¬ 
to d’ossido è molto spesso e può 
ricevere una migliore magnetizza¬ 
zione senza rischio di saturazione. 

D’altra parte, esso sarà più facile 
da montare in quanto non rischia 
di attorcigliarsi. Per contro avrà la 
tendenza ad aderire meno bene sul¬ 
le testine magnetiche, soprattutto 
sui registratori che non hanno una 
tensione molto forte come i regi¬ 
stratori portatili. Questo genere di 
nastro magnetico sarà dunque ri¬ 
servato preferibilmente per gli ap¬ 
parecchi professionali o semi-pro¬ 
fessionali a tre motori. 

Il nastro lunga durata è probabil¬ 
mente il tipo di nastro che si adat¬ 
ta a tutti gli usi. Più flessibile del 
tipo «standard» esso possiede tut¬ 
tavia uno strato d’ossido di ferro 
sufficiente per un livello conve¬ 
niente. 


Il montaggio è molto facile e la 
sua resistenza, con un supporto in 
poliestere, è sufficiente. 

I nastri doppia e tripla durata so¬ 
no molto più fragili dei precedenti 
e sono sconsigliati sugli apparecchi 
in cui la tensione del nastro è mol¬ 
to forte e il riavvolgimento molto 
rapido. Sugli apparecchi per ama¬ 
tori essi possono portare un miglio¬ 
ramento della curva di risposta sul¬ 
le frequenze acute grazie ad un mi¬ 
gliore contatto dell'ossido di ferro 
con la testina magnetica, ma è ne¬ 
cessario fare attenzione a non sa¬ 
turare il nastro con un livello di re¬ 
gistrazione troppo elevato. 

Infine, il nastro a quadrupla du¬ 
rata è riservato a casi speciali poi¬ 
ché è un nastro fragilissimo, dato 
il suo piccolissimo spessore e non 
può essere utilizzato su grandi bo¬ 
bine. Infatti, esso rischia di riavvol¬ 
gersi irregolarmente ad elevate ve¬ 
locità, come del resto spesso si no¬ 
ta con nastri a tripla durata. Il na¬ 
stro a quadrupla durata consente, 
soprattutto ai possessori di regi¬ 
stratori che non possono utilizzare 
che bobine di 8 -r- 10 cm di diame¬ 
tro, di disporre di una durata di re¬ 
gistrazione più ampia. 

Per concludere, a seconda del 
registratore che ognuno possiede, 
è necessario scegliere il tipo di na¬ 
stro magnetico che meglio convie¬ 
ne, tenendo conto della corrente di 
premagnetizzazione per sceglierne 
la marca. Inoltre bisogna seleziona¬ 
re il tipo di nastro che offre mag¬ 
giori possibilità rispetto all’utiliz¬ 
zazione che se ne vuole fare: mon¬ 
taggio, reportage, registrazioni di 
lunga durata, ecc. 

I MICROFONI 

Generalmente ogni registratore 
è collegato con un microfono. Que¬ 
sto accessorio è stato trattato per 
molto tempo con troppa superficia¬ 
lità dai construttori, i quali equipag¬ 
giavano i loro apparecchi con mi¬ 
crofoni piezo-elettrici molto econo¬ 
mici ma al tempo stesso poco fede¬ 
li. E’ evidente che non si può regi¬ 
strare una banda passante da 50 a 
15.000 Hz con un microfono la cui 
curva di risposta è limitata a 8.000 
Hz anche se il registratore può su¬ 
perare questo limite. Attraverso 
questa constatazione si comprende 


Nastro magnetico 

Da utilizzare prevalentemente su questi apparecchi 

Standard 

Registratori professionali a 3 motori 

Lunga durata 

Tutti i registratori 

Doppia durata 

Registratori per amatore a 1 motore 

Tripla durata 

Registratore funzionante in c.a. a debole tensione 
di nastro e registratori autonomi 

Quadrupla durata 

Registratori autonomi 
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Quattro dei migliori microfoni oggi esistenti: A) microfono bidirezionale B.&.O. 
modello BM5; B) microfono magnetodinamico omnidirezionale B.&.O., modello 
MD8; C) microfono cardioide unidirezionale SONY modello ECM-21; D) micro¬ 
fono omnidirezionale Sony modello ECM15P. 


chiaramente perché alcuni pos¬ 
sessori di registratori lamentano 
che incisioni effettuate in diretta 
non danno gli stessi risultati, ad 
esempio, di una registrazione di un 
disco attraverso il pick-up di un gi¬ 
radischi. L’importanza del microfo¬ 
no è senza dubbio notevolissima e, 
per saper scegliere quale corri¬ 
sponda meglio alle prese di suono 
che si vogliono realizzare, è indi¬ 
spensabile conoscere a fondo i va¬ 
ri tipi. 

COME FUNZIONA 
UN MICROFONO 

Se si prende un foglio di carta e 
lo si pone davanti alla bocca, a 
qualche centimetro di distanza, si 
può notare che se si parla forte il 
foglio si sposta a causa deN'aria 
che esce dalla bocca. Poi, quando 
si smette di parlare il foglio ripren¬ 
de la sua posizione primitiva. 

In pratica si può dire che, in for¬ 
ma molto semplicistica, ciò rappre¬ 
senta il principio di funzionamento 
del microfono ed anche quello del¬ 
l’orecchio umano, poiché il timpano 
assume il ruolo del foglio di carta 
(con la differenza che esso è espo¬ 
sto alle onde acustiche solo su una 
delle sue facce). Un microfono si 
compone essenzialmente di un dia¬ 
framma che è più o meno colpito 
dalle vibrazioni provenienti dalla 
sorgente sonora - fig. 29. 

Lo spostamento del diaframma 
viene trasformato in energia elet¬ 
trica, ed è questa debolissima cor¬ 
rente che viene amplificata, ed in¬ 
viata neM'avvolgimento della testi¬ 
na magnetica. 

Nell’orecchio, lo spostamento 
meccanico del timpano viene tra¬ 
sformato in influsso nervoso attra¬ 
verso il canale degli ossicini e del¬ 
la coclea. 

DIFFERENTI TIPI DI MICROFONI 

I microfoni vengono classificati 
in relazione al principio utilizzato 
per trasformare l’energia meccani¬ 
ca del diaframma in energìa elet¬ 
trica. 

MICROFONO A CARBONE 

Esso si compone di un contenito¬ 
re riempito di graniglia di carbone 


sostenuta da due placche in grafite 
- fig. 30 - che servono da elettrodi. 
Se si fa passare una corrente con¬ 
tinua fra i due elettrodi essa viene 
frenata nell’attraversare la grani¬ 
glia (a causa della resistenza dei 
contatti imperfetti fra i grani). Se 
il diaframma poggia sulla graniglia, 
la corrente scorre meglio poiché i 
grani si pigiano gli uni contro gli 
altri (diminuendo così la resi¬ 
stenza) . 

In tal modo si ha una variazione 
di corrente che è.funzione delle va¬ 
riazioni di pressioni e di conse¬ 
guenza, del suono che arriva al mi¬ 
crofono. 

Questo tipo di microfono è sensi¬ 
bile solo in una ristretta gamma di 
frequenze ed è ormai scarsamente 
utilizzato in quasi tutte le applica¬ 


zioni ad eccezione di quelle telefo¬ 
niche. 

MICROFONO PIEZO-ELETTRICO 

Esso è basato sul fatto che la de¬ 
formazione meccanica di alcuni cri¬ 
stalli libera una certa quantità di 
elettricità su alcune facce del cri¬ 
stallo stesso (fenomeno di piezo- 
elettricità). In pratica, questo prin¬ 
cipio è lo stesso che regola i pick- 
up a cristallo o ceramici. 

Collegato a registratori per ama¬ 
tori esso presenta una qualità sono¬ 
ra accettabile per il parlato ma in¬ 
sufficiente per la musica: curva di 
risposta 150 -r- 10.000 Hz. Inoltre 
questo tipo di microfono è sensibi¬ 
le agli urti, al calore, aM’umidità 
(ad eccezione del tipo ceramico) 



SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 


1199 


















ed è frequente vedere il cristallo 
decomporsi per idrolisi. 

MICROFONO A NASTRO 

Questo tipo di microfono - fig. 31 
è costituito da due magneti posti 
faccia a faccia fra i quali è siste¬ 
mato un nastro ondulato in allumi¬ 
nio, teso fra due armature. 

Quando il nastro taglia le linee 
di forza del campo magnetico esi¬ 
stente fra due magneti (spostando¬ 
si sotto l’azione di vibrazioni acu¬ 
stiche) si genera una tensione in¬ 
dotta del nastro stesso (che può 
essere considerato come un avvol¬ 
gimento ad una sola spira). Questa 
tensione, molto debole, necessita 
di un trasformatore elevatore, in¬ 


corporato nel contenitore del mi¬ 
crofono, per assumere un valore 
utilizzabile neN’amplificatore del re¬ 
gistratore. 

Questo microfono è molto sensi¬ 
bile al vento e agli spostamenti 
d’aria. Di conseguenza deve essere 
utilizzato pressoché esclusivamen¬ 
te in studio o in sala. La curva di 
risposta è molto buona, soprattutto 
sui suoni gravi. Esso consente re¬ 
gistrazioni fedeli ed è indicato per 
incidere suoni di piano o di organo. 

MICROFONO DINAMICO 

Grazie alle migliorie cui è stato 
soggetto, questo microfono è cer¬ 
tamente il più utilizzato in virtù del¬ 


la sua grande robustezza che gli 
consente di essere impiegato in tut¬ 
te le condizioni di registrazione o 
di sonorizzazione. 

Il suo principio di funzionamento 
è identico a quello di un altoparlan¬ 
te a magnete permanente funzio¬ 
nante in senso inverso - fig. 32. 
Quando una bobina mobile si spo¬ 
sta nel campo di un magnete e ta¬ 
glia le linee di forza, nell’awolgi- 
mento si crea una tensione che è 
proporzionale allo spostamento 
stesso. Un microfono dinamico è 
costituito da un diaframma solidale 
con una bobina mobile leggerissima 
che si sposta fra i poli di un ma¬ 
gnete. 

Per migliorare la curva di rispo¬ 
sta i costruttori hanno utilizzato, 
dietro il diaframma, un ammortizza¬ 
tore acustico o anche un risonatore 
accordato, il che spiega la forma 
generalmente cilindrica di questo 
microfono. 

Il risonatore, essendo accordato 
su alcune frequenze, può a volte es¬ 
sere soppresso (otturandolo, per 
tagliare le frequenze basse). Molto 
fedele (40 16.000 Hz) robusto, 

poco sensibile agli urti, aH’umidità 
dell’aria e al calore, di basso costo, 
questo tipo di microfono è molto 
adatto per registrazioni d’amatore. 

MICROFONO ELETTROSTATICO 

Questo microfono, detto anche 
microfono a condensatore - fig. 33 
è senza dubbio il più sensìbile, il 
migliore... ma anche il più costoso. 
Esso è basato sul principio del con¬ 
densatore variabile. Il diaframma è 
costituito da una placca circolare 
che serve da elettrodo mobile, se¬ 
parato dall'elettrodo fisso da uno 
strato d'aria, che funge da dielettri¬ 
co. 

Se si stabilisce una tensione con¬ 
tinua fra i due elettrodi, la capacità 
del condensatore, così realizzata, 
varia in relazione al fatto che l'elet¬ 
trodo mobile si avvicina all’elettro¬ 
do fisso sotto l’azione di una pres¬ 
sione acustica. Si può così racco¬ 
gliere ai capi di una resistenza «r», 
una tensione variabile in funzione 


Magneti 



o All’amplificatore 
o 
o 
o 

-► 


Fig. 31 - Schema di prin¬ 
cipio dì un microfono a 
nastro. 
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della pressione esercitata sulla 
membrana. A parte il suo alto co¬ 
sto, il microfono elettrostatico pre¬ 
senta l’inconveniente di necessita¬ 
re di una alimentazione in corrente 
continua e di un preamplificatore 
posto il più vicino possibile (gene¬ 
ralmente aH’interno del contenitore 
stesso). Questo preamplificatore è 
necessario per elevare ad un livel¬ 
lo utile la debolissima tensione pro¬ 
dotta dal microfono. 

Grazie ai transistori, alcune case 
costruttrici sono riuscite a produr¬ 
re dei microfoni statici aventi le 
stesse dimensioni dei microfoni di¬ 
namici (preamplificatore ed alimen¬ 
tazione compresi). 

In questo caso l'alimentazione 
è assicurata da pile del tipo a pa¬ 
stiglia. La curva dì risposta dei mi¬ 
crofoni elettrostatici è eccellente 
(20 20.000 Hz) ed essi possono 

sopportare intensità sonore eleva¬ 
tissime (anche a distanza ravvici¬ 
nata). Sono molto diffusi in studi 
di radio-diffusione e di incisione di 
dischi. 


DIRETTIVITÀ’ DEI MICROFONI 

I diversi tipi di microfoni non 
captano i suoni nello stesso modo. 

Qualche modello possiede una 
direttività diversa e per questa ra¬ 
gione, essi possono essere rag¬ 
gruppati in tre grandi categorie. 

a) Microfoni omnidirezionali 

b) Microfoni bi-direzionali 

c) Microfoni unidirezionali (car¬ 
dioidi) 

a) I microfoni omnidirezionali - 

fig. 34 - possono captare le onde 
sonore in tutte le direzioni. Esso 
viene utilizzato per registrazioni di 
suono d’orchestra (come microfono 
unico) o per riunioni con dibattiti, 
dove viene posto in mezzo alle per¬ 
sone partecipanti, o anche come 
microfono d’ambiente. 

b) I microfoni bidirezionali - fig. 34 
possono captare i suoni da due op¬ 
poste direzioni. Questo è il caso del 
microfono a nastro dove le due fac¬ 
ce sono libere, vi sono anche dei 
microfoni statici bidirezionali, det¬ 
ti di tipo simmetrico. 

Questi microfoni sono utilizzati 
per registrazioni teatrali in studio: 


in questo caso gli attori possono 
sistemarsi da una parte e dall’al¬ 
tra. Nel caso della presa di suono 
di due strumenti o di una conversa¬ 
zione fra due personaggi, ciascuno 
si trova sempre al posto giusto, di 
fronte al diaframma. 

c) I microfoni unidirezionali - fig. 35 
captano i suoni in un’unica direzio¬ 
ne. Tutto ciò che si trova a lato o 
dietro il microfono non viene cap¬ 
tato se non in modo debolissimo. 

Questo tipo di microfono è parti¬ 
colarmente adatto per reportage 
poiché consente di eliminare i ru¬ 
mori generati nella zona della presa 
dì suono: rumori di passi, colpi di 
tosse, rombi d’aerei o di automobi¬ 
li ecc. Il microfono direzionale è 
utile anche per la presa di suono di 
un’orchestra moderna quando si de¬ 
sidera isolare uno strumento e per 
evitare di registrare la riverbera¬ 
zione in una sala troppo sonora. 


I microfoni direzionali esistono in 
tre varianti distìnte: 

I tipi cardioidi nei quali il campo 
di presa di suono è a forma di 
cuore. 

I tipi super-cardioidi che hanno 
un campo più appiattito con una 
leggera sensibilità sul retro. 

I tipi iper-cardioidi con un cam¬ 
po più allungato ma meno largo e 
una sensibilità sul retro più ampia. 

SCELTA DI UN MICROFONO 

Quando si acquista un registra¬ 
tore, in certi casi è possibile non 
comperare il microfono in dotazio¬ 
ne. Spesso, questo microfono è di 
qualità inferiore rispetto al registra¬ 
tore ed è preferibile sceglierlo per¬ 
sonalmente. 

Anche per questa scelta è dove¬ 
roso considerare i compiti ai quali 



Fig. 35 - Diagramma di 
direttività di un micro¬ 
fono cardioide in 1, 
supercardioide in 2 e 
iper-cardioide in 3. 
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si vuole adibire il microfono secon¬ 
do quanto segue: 

a) Se si vuole registrare suoni al¬ 
l’interno di un locale: orchestra, 
teatri, canti corali, conferenze ecc., 
è bene scegliere un microfono 
omnidirezionale. In questo caso si 
noterà che un microfono di questo 
tipo è sempre più fedele di un mi¬ 
crofono cardioide. Volendo si può 
scegliere anche un microfono a na¬ 
stro, ma bisogna tenere presente 
la maggior fragilità e il debole li¬ 
vello di uscita che non si adatta a 
tutti i registratori. 

b) Se si vuole utilizzare il micro¬ 
fono per registrazione dal vivo do¬ 
ve esistono numerosi rumori am¬ 
bientali: aula, aeroporto, stadio ecc, 
è utile scegliere un microfono unidi¬ 
rezionale (cardioide) con un taglio 
sui bassi che consente, nel caso dì 
registrazioni parlate, di sopprime¬ 
re le frequenze gravi che in questo 
caso specifico sono inutili. La regi¬ 
strazione ne guadagnerà in chiarez¬ 
za e non sarà disturbata da rumori 
vicini; alcuni costruttori hanno pre¬ 
visto la possibilità dì usare lo stes¬ 
so microfono con due direttività di¬ 
verse: sia cambiando la testa del 
microfono, sia aggiungendo una 
flangia che modifica la direttività. 



Fig. 36 - Presa a bassa impedenza 
solitamente presente nei registra¬ 
tori a transistor. 


Ingresso microfono 
3_ 

Alta impedenza 
(punto caldo} 



_1 Libero 


2 Massa 


Fig. 37 - Presa ad alta impedenza 
presente nei registratori a valvole. 


In ultima analisi è possibile dire 
che se per l’acquirente il costo del 
microfono non riveste una grande 
importanza, i microfoni elettrostati¬ 
ci sono senza dubbio da preferire. 

Per concludere l’argomento dei 
microfoni è doveroso dare qualche 
cenno sulle loro principali caratte¬ 
ristiche e sulle precauzioni da se¬ 
guire nei loro collegamenti. 

Innanzi tutto va precisato che la 
impedenza di un microfono è la re¬ 
sistenza apparente della bobina mo¬ 
bile o del trasformatore incorporato 
ad una certa frequenza (general¬ 
mente 1000 Hz) che non va mai 
confusa con l’impedenza reale del¬ 
la bobina mobile in c.c., molto più 
debole ma che si misura ugual¬ 
mente in ohm. 

Per semplificare ulteriormente il 
concetto è possibile dire che i mi¬ 
crofoni possono essere ad alta op¬ 
pure bassa impedenza. 

Nella prima categoria l’impeden¬ 
za è stata standardizzata a 200 H 
anche se esistono ancora dei mi¬ 
crofoni di 10-50 e qualche volta 
500 o 800 n. 

Nella seconda categoria l'impe¬ 
denza può variare da 25 a 80 k£l 
anche se il valore più comune è 
50 k«. 

Tutti i registratori a transistor, 
salvo rare eccezioni, possiedono un 
ingresso «micro» a bassa impeden¬ 
za al quale possono essere colle¬ 
gati microfoni con impedenza com¬ 
presa fra 50 e 1000 Sì. 

Questo ingresso solitamente è 
costituito da una presa DIN a 3 po¬ 
li Fig. 36. 

I registratori a valvola invece (ad 
eccezione dei tipi professionali che 
possiedono un trasformatore micro¬ 
fonico incorporato) possiedono un 
ingresso ad alta impedenza - fig. 37 
al quale possono essere collegati 
microfoni con impedenza compre¬ 
sa fra 25 e 80 kn. E’ interessante 
osservare che collegando un mi¬ 
crofono ad alta impedenza ad un 
ingresso a bassa impedenza, il tran¬ 
sistor d’ingresso dellamplìficatore 
verrebbe saturato e il suono defor¬ 
mato con un livello troppo elevato. 

Nel caso inverso invece il livello 
sarebbe troppo debole e non si 


sentirebbe altro che il caratteristi¬ 
co soffio. 

Volendo è comunque possibile 
utilizzare un microfono a bassa im¬ 
pedenza con un registratore ad al¬ 
ta impedenza, a patto che fra i due 
venga interposto un trasformatore 
elevatore (per esempio 200-50.000 
£ì ) posto il più vicino possibile al 
registratore. 

Un’altra caratteristica importan¬ 
te di un microfono è la sensibilità, 
che rappresenta l’attitudine dello 
stesso a fornire la migliore ener¬ 
gia possibile in funzione di un li¬ 
vello sonoro determinato. 

Questa sensibilità si esprime in 
mV/|iBar (tensione fornita in mV 
in rapporto alla pressione esercita¬ 
ta sul diaframma in fxBar). 

Logicamente più un microfono è 
sensibile e maggiormente consen¬ 
te di captare suoni lontani. E’ ne¬ 
cessario sapere che per i registra¬ 
tori a transistori ed in particolare 
quelli portatili, è molto convenien¬ 
te acquistare un microfono ad alta 
sensibilità, (al di sopra di 0,20 mV 
con 200 H) in modo da non fare 
lavorare l'amplificatore a un livel¬ 
lo troppo elevato. Così facendo si 
ottiene un miglior rapporto segna¬ 
le/disturbo eliminando il soffio do¬ 
vuto a transitori e parassiti prove¬ 
nienti dal motore. 

Prima di scegliere un microfono 
è sempre necessario esaminare le 
seguenti caratteristiche: 

— Impedenza 

— Direttività 

—- Curva di risposta 

— Sensibilità 

— e... Prezzo! 

Per ultimo va ricordato che il mi¬ 
crofono è un apparecchio molto fra¬ 
gile e che quindi deve essere usato 
con molta cura e rimesso nel suo 
contenitore quando l’impiego è ter¬ 
minato. 

Infine, si tenga presente che per 
verificare il funzionamento di un 
microfono non si deve mai soffiar¬ 
gli sopra molto forte e troppo vi¬ 
cino, poiché ciò potrebbe danneg¬ 
giarlo; allo scopo basta parlare o 
contare ad una distanza ed a un 
livello normali. 

(continua) 
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Descriviamo un piccolo strumento musicale che sfida ogni 
critica: le sue prestazioni sono veramente buone, la sua 
costruzione semplicissima, le parti impiegate molto 
economiche. 


UN 

ORIGINALE 


ORGANO 
ELETTRONIC 


I mini-organo elettronico 
è senza dubbio uno de¬ 
gli strumenti che maggior¬ 
mente incontra il favore degli ama¬ 
tori della musica e l’interesse dei 
bambini. 

Non c’è praticamente rivista tec¬ 
nica che, consapevole dell'interes¬ 
se che simili realizzazioni suscita¬ 
no, non abbia presentato ai suoi let¬ 
tori qualche schema di mini-organo 
più o meno efficiente, più o meno 
complesso. 

Anche Sperimentare dall’inizio 
del 1967, quando è nata, ad oggi 
non è sfuggita a questa regola co¬ 
mune. Allo scopo basti ricordare il 
numero di aprile del 1967, quello di 
luglio del 1968 ecc. 

In questo articolo vogliamo ri¬ 
prendere l’argomento non tanto per 


essere monotoni ma per presenta¬ 
re un nuovo mini-organo che senza 
dubbio riveste un certo interesse, 
sia per quanto riguarda il circuito 
elettrico sia per ciò che concerne 
il suo metodo di impiego. Logica¬ 
mente, non si tratta di un montag¬ 
gio professionale, ciò non di meno 
riteniamo, che tenuto conto della 
sua semplicità ed economicità, sia 
in grado di offrire notevoli soddi¬ 
sfazioni a chi vorrà realizzarlo. 

Il tutto consta di una ventina di 
componenti molto economici e 
scrupolosamente scelti in modo da 
contenere le dimensioni del mon¬ 
taggio completo in strettissimi li¬ 
miti. 

Volendo ottenere una sola ottava 
lo strumento può essere ulterior¬ 
mente ridotto ma, logicamente, con 
prestazioni inferiori. Durante la fa¬ 


se di progettazione, infatti, si è po¬ 
tuto constatare che l’unico mezzo 
atto a consentire di suonare anche 
i più semplici motivi doveva essere 
un complesso che disponesse di al¬ 
meno quindici note, comprendendo 
i diesis e i bemolle. 

L’idea nacque lavorando alla rea¬ 
lizzazione di un metronomo elettro¬ 
nico con la constatazione che sosti¬ 
tuendo un condensatore da 30 jxF 
con un condensatore da 0,1 
si poteva ottenere una nota più al¬ 
ta, che poteva essere variata attra¬ 
verso la regolazione di un potenziò¬ 
metro. Una versione realizzativa ba¬ 
sata su questa constatazione mise 
però in evidenza alcuni difetti. 

Infatti, risultò difficile ottenere 
una buona stabilità del circuito e la 
scala dei resistori, probabilmente a 
causa delle instabilità dei transi¬ 
stori, apparve troppo bassa. 
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Per cercare di risolvere i proble¬ 
mi sopra citati si pensò quindi di 
impiegare un transistor a unigiun- 
zione del tipo 2N2160, che subito 
diede risultati migliori. Anche così 
però il volume ricavabile dal tran¬ 
sistor a unigiunzione, usando come 
alimentazione una normale pila da 
9 Vc.c., risultava troppo basso, per 
cui venne aggiunto un circuito am¬ 
plificatore consistente essenzial¬ 
mente in un transistor p-n-p al ger¬ 
manio. 

A tale scopo particolarmente 
adatto apparve un transistor di tipo 
AC 128. 

CIRCUITO ELETTRICO 
E FUNZIONAMENTO 

Venendo al circuito ottenuto al 
termine delle varie prove (fig. 1], è 
da notare che il transistor TR2 as¬ 
sorbe una buona quantità di cor¬ 
rente e che quindi deve essere si¬ 
stemato in modo da consentirgli 
una buona dissipazione di calore 
montandolo sopra un apposito dis¬ 
sipatore. 

Il funzionamento del transistor a 
unigiunzione è stato più volte ri¬ 
cordato sulle pagine di questa rivi¬ 
sta per cui non riteniamo necessa¬ 
rio insistere su questo punto. 

Al riguardo ci pare sufficiente 
ricordare che questo tipo di transi¬ 
stor presenta due basi, un emetti¬ 
tore e non ha nessun collettore. 
L'amplificatore è di tipo standard e 
non necessita di alcun chiarimento. 

La frequenza reale dipende dal 
valore del resistore, posto fra la 
linea positiva e l’emettitore del 
transistor a unigiunzione; l’accop¬ 
piamento fra il resistore e il con¬ 
densatore da 0,1 (ìF determina la 
nota. 

L'uscita può essere costituita da 
un altoparlante da 80 il di impe¬ 
denza, oppure da 2 altoparlanti da 
40 il collegati in serie. 
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Con una regolazione del volume 
al massimo il consumo della batte¬ 
ria da 9 V è di soli 15 mA. 

Se si vuole impiegare un amplifi¬ 
catore esterno esso può essere col¬ 
legato attraverso la RI6 da 100 Sì, 
tenendo comunque* presente che la 
impedenza di ingresso, di un simile 
amplificatore, deve essere suffi¬ 
cientemente elevata, in modo da 
evitare un effetto di smorzamento 
suH’oscillatore. Alcune difficoltà 
possono sorgere nel ricercare 
l’esatto valore dei resistori, come 
ad esempio 620 iì, 750 Sì, 910 Sì e 
1,1 Idi che non corrispondono a 
valori standard. Allo scopo, il siste¬ 
ma che noi consigliamo è quello 
di selezionare questi valori da grup¬ 
pi di resistori al 10% o meglio an¬ 
cora al 20% di tolleranza, in modo 
da avere il valore desiderato. Ciò 
non toglie che una seconda possi¬ 
bilità sia quella di ottenere il valo¬ 
re desiderato con combinazioni se¬ 
rie o parallelo di resistori. 


Tutti i componenti, come si vede 
in figura 4, sono montati su un pez¬ 
zo di resina fenolica adatta per cir¬ 
cuiti sperimentali, di circa 110x80 
mm. Su una estremità di questa ba¬ 
setta è sistemata la tastiera. 

Per distinguere le note normali 
dalle seminote, queste ultime devo¬ 
no essere saldate più corte delle 
altre. 

I tasti sono stati realizzati usan¬ 
do piccole strisciette di rame aven¬ 
te uno spessore di ~0,4 mm e una 
larghezza di 3 mm. Ma in sostitu¬ 
zione del rame può benissimo esse¬ 


re impiegato un qualsiasi altro ma¬ 
teriale che sia saldabile, e perciò 
idoneo a questo impiego. 

La disposizione illustrata in fig. 2 
mette in evidenza la semplicità del¬ 
la realizzazione; il fissaggio dei 
singoli tasti è illustrato in fig. 5. 
Inoltre, nella medesima figura, sono 
visibili i collegamenti tra i vari 
componenti precedentemente mon¬ 
tati sulla basetta. Tali collegamenti 
si realizzano con estrema rapidità 
usando del filo nudo di rame sta¬ 
gnato 0 0,7 mm. 



SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 


1205 














































Il circuito, a montaggio ultimato 
e funzionante, può essere sistema¬ 
to in un adatto contenitore, 


Durante il cablaggio è bene con¬ 
trollare attentamente la giusta po¬ 
larità della pila e del condensatore 
elettrolitico C2. 


Una particolarissima attenzione 
deve essere riservata all’esatto ri¬ 
conoscimento dei terminali dei 
transistori, soprattutto per quanto 
riguarda il tipo a unigiunzione 
2N2160. 


Per facilitare questa operazione 
in figura 3 riportiamo la disposi¬ 
zione degli elettrodi del TRI (vista 
dal lato terminali) e del TR2. 


Durante questa operazione si de¬ 
ve tenere presente di procedere 
con la massima sicurezza e veloci¬ 
tà possibile, evitando dei surriscal¬ 
damenti eccessivi che potrebbero 
danneggiare in modo irreparabile 
qualche componente e in modo par¬ 
ticolare i transistori. Per quanto 
concerne la batteria, essa è del nor¬ 
male tipo da 9 Vc.c. per radiorice¬ 
vitori tascabili, il modello che noi 
consigliamo è il tipo «Hellesens» 
G.B.C. 11/0762-00 che presenta, ri¬ 
spetto alle similari, una superiore 
durata ed affidabilità. * 


Dopo questi avvertimenti che, se 
pur soliti, sono sempre necessari, 
crediamo che sul montaggio non vi 
sia altro da aggiungere, se non 
consigliare i lettori che non si sen- 
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Fig. 4 - Aspetto del montaggio a realizzazione ultimata. 


I 

Fig. 5 - Basetta recante i componenti vista dal lato collegamenti. 


Lo schema di cablaggio riportato 
in fig. 2 può servire ottimamente 
da dima di foratura per i singoli 
componenti in quanto la dimensio¬ 


ne della figura è al naturale, è quin¬ 
di sufficiente sovrapporla alla pia¬ 
stra e segnare con un punteruolo 
l'esatta posizione dei fori. 


L'interruttore on-off non è consi¬ 
derato tra i componenti montati sul¬ 
la piastra ma sarà applicato ester¬ 
namente. 

Le saldature è bene che siano 
eseguite con un saldatore a punta 
sottile con una potenza dell'ordine 
dei 30 W usando dello stagno con¬ 
tenente l'apposito disossidante, co¬ 
me ad esempio, il tipo G.B.C. 
LC/0130-00. 
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tìssero molto sicuri durante que¬ 
sta fase, di seguire scrupolosamen¬ 
te le indicazioni riportate nelle figu¬ 
re 2 e 5 onde evitare spiacevoli 
e dannosi inconvenienti. 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

Le note possono essere suonate 
con l'ausilio di un probe, come ap¬ 


pare nella figura che illustra il ti¬ 
tolo. Allo scopo ben si presta un 
puntale da tester che permette 
una piccola superficie dì appoggio 
sul tasto prescelto, onde evitare il 
contatto accidentale con altri tasti. 

Il VR1 è un trimmer potenziome- 
trico da 2,2 kft che serve quale ele¬ 
mento della regolazione di tonalità. 


La regolazione viene effettuata per 
confronto con uno strumento musi¬ 
cale a pianoforte. 

Il PI è un potenziometro a varia¬ 
zione lineare che costituisce il con¬ 
trollo di volume. Quest'ultimo com¬ 
ponente, data la semplicità del cir¬ 
cuito, incide leggermente sulla qua¬ 
lità del suono in funzione della va¬ 
riazione da minimo a massimo. 

Il problema è comunque supera¬ 
bile se il volume viene regolato 
prima della messa a punto dello 
strumento. 

Il montaggio ben si presta all 'ag¬ 
giunta di altre ottave collegando 
un condensatore di adatto valore in 
serie o in parallelo al CI. 

La gamma delle note può essere 
estesa aggiungendo altri resistori; 
il cui valore deve essere ricercato 
sperimentalmente. 

La tonalità dello strumento può 
essere variata diminuendo o au¬ 
mentando il valore di C3, In tal mo¬ 
do però si avrà un aumento della 
intensità di suono, il che può com¬ 
portare una certa distorsione (co¬ 
me detto in precedenza), per altro 
poco piacevole nei suoni. Un’inte¬ 
ressante particolarità di questo cir¬ 
cuito è costituito dal fatto che 
l’impiego di un transistor unigiun- 
zione rende stabile la tonalità del¬ 
le note anche se la tensione di ali¬ 
mentazione è inferiore al valore no¬ 
minale. Infatti, nel prototipo da noi 
realizzato, abbiamo potuto consta¬ 
tare che anche quando la tensione 
della batteria presentava un valore 
di 4,5 V non si sono riscontrate in¬ 
stabilità di tono. 

Concludendo riteniamo di avere 
presentato un apparecchietto eco¬ 
nomico, piacevole e facilmente rea¬ 
lizzabile, che può costituire un uti¬ 
le giocattolo per ogni bambino, tale 
da permettere un sano e istruttivo 
divertimento. 


1 MATERIALI 

< 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

RI 

resistore da 1,2 kn - Va W - 5% 

DR/0071-43 

70 

R2 

come RI 

DR/0071-43 

70 

R3 

resistore da 1,1 kn * Va W - 10% - 
vedi testo 

DR/0081-39 

24 

R4 

come R3 

DR/0081-39 

24 

R5 

resistore da 1 kn - Va W - 5% 

DR/0071-39 

70 

R6 

come R5 

DR/0071-39 

70 * 

R7 

resistore da 910 fi - Va W - 10% - 




vedi testo 

DR/0081-39 

24 

R8 

come R7 

DR/0081-39 

24 

R9 

resistore da 820 fi - Va W - 5% 

DR/0071-35 

70 

RIO 

come R9 

DR/0071-35 

70 

RII 

resistore da 750 fi - Va W - 10% - 
vedi testo 

DR/0081-31 

24 

R12 

resistore da 680 fi - Va W - 5% 

DR/0071-31 

70 

R13 

come R12 

DR/0071-31 

70 

R14 

resistore da 620 fi - Va W - 10% - 
vedi testo 

DR/0081-31 

24 

R15 

resistore da 10 kn - Va W - 5% 

DR/0071-87 

70 

R16 

resistore da 100 n « Va W - 5% 

DR/0070-91 

70 

R17 

resistore da 27 k fi - Va W - 5% 

DR/0072-07 

70 

VR1 

trimmer potenziometrico lineare 2,2 kn 

DP/0042-22 

250 

PI 

potenziometro lineare da 4,7 kn 

DP/0312-47 

450 

CI 

condensatore da 0,1 |liF 

BB/1980-70 

88 

C2 

condensatore elettrolitico da 2 - 12 V 

BB/3350-00 

130 

C3 

condensatore da 0,047 jiF - vedi testo 

BB/1980-60 

72 

TRI 

transistor 2N2160 

— 

1.700 

TR2 

transistor AGI 28 

— 

510 

B 

pila da 9 V 

11/0762-00 

370 

1 

puntale 

GD/8360-00 

700 

1 

piastra 

00/5684-00 

376 

1 

dissipatore termico 

GC/1000-00 

98 

AP 

altoparlante miniatura da 80 fi 
oppure 2 altoparlanti da 40 n in serie 

AA/2025-00 

1.250 cad 

1 

■ clips a molla 

GA/4080-00 

36 

1 

presa polarizzata ' 

GG/0010-00 

78 


1208 


SPERIMENTARE — N. 11 — 1970 












Ogni multimetro o «tester» che dir si voglia consente invariabil¬ 
mente misure in diverse portate di tensioni continue 
ed alternate, di resistenze, e di intensità in corrente continua. 

Ben pochi sono invece gli strumenti che permettono 
anche l’esecuzione di misure di intensità di correnti alternate. 

Ciò mette sovente il tecnico in difficoltà, specie in 
occasione di controlli di circuiti funzionanti appunto a corrente 
alternata. Ecco dunque un’idea che — con una spesa 
limitata — permette una facile soluzione di questo problema. 


amperometro 

economico 

a due portate per c. a. 

di L. BIANCOLI 


olo pochi anni or sono si è 
notata la comparsa sul 
mercato di « tester » in 
grado di misurare anche l’intensità 
di correnti alternate: in genere, 
questi strumenti assai perfeziona¬ 
ti sono concepiti anche in modo 
da permettere misure di frequenza, 
e persino di valori capacitivi ed 
induttivi, sfruttando come segnale 
la tensione alternata di rete oppor¬ 
tunamente manipolata. 

Si tratta però invariabilmente di 
strumenti relativamente costosi, il 
cui acquisto non è sempre acces¬ 
sibile a chi dispone di mezzi limi¬ 
tati, e non intende rendere addirit¬ 
tura professionale la propria at¬ 
trezzatura. 

Per chi opera nel campo elettro¬ 
nico senza... troppe pretese, potrà 
perciò essere utile realizzare lo 
strumento che stiamo per descri¬ 
vere, specie se avrà la fortuna di 
trovare — in un deposito di mate¬ 
riale «surplus» — una vecchia ter¬ 
mocoppia, magari abbinata al suo 
strumento di misura. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Per chi non lo sapesse, una ter¬ 
mocoppia è un utile componente 
elettronico che — sfruttando le ca¬ 
ratteristiche particolari di alcune 
leghe metalliche — permette di 
produrre una corrente elettrica 
continua la cui intensità è funzione 
della temperatura che si sviluppa 
in un corpo metallico. 

Tale temperatura può prodursi 
sia per effetto del calore prove¬ 
niente da qualsiasi sorgente, sia 
a seguito del passaggio nel cir¬ 
cuito primario della termocoppia 
di una corrente elettrica, indipen¬ 
dentemente dal fatto che si tratti 
di corrente continua o alternata. 

Ogni termocoppia consta perciò 
di quattro terminali: due di essi 
servono per il circuito attraverso 
il quale passa la corrente da misu¬ 
rare, mentre ai capi degli altri due 
risulta disponibile una tensione 
continua di debole entità, vale a 
dire una corrente elettrica conti¬ 
nua, che può essere applicata ai 


capi della bobina mobile di un mil- 
liamperometro. Non appena la cor¬ 
rente elettrica da misurare scorre 
nel circuito primario, essa provoca 
un riscaldamento dell'elemento 
termosensibile, in misura propor¬ 
zionale alla corrente stessa. Mag¬ 
giore è la sua intensità, maggiore 
è la temperatura che si produce, e 
più intensa è quindi la corrente 
continua che provoca la deflessio¬ 
ne dell’indice dello strumento. 

In sostanza, una termocoppia è 
dunque un trasduttore che trasfor¬ 
ma una variazione di temperatura 
in una variazione di corrente. Una 
sua prerogativa degna di nota con¬ 
siste inoltre nel fatto che essa pre¬ 
senta una sensibilità abbastanza 
lineare, ed è inoltre suscettibile di 
funzionare con più di una portata, 
a seguito dell’aggiunta di «shunt», 
o resistenze in parallelo al circuito 
primario, come con i comuni mil- 
liamperometri per corrente con¬ 
tinua. 

Il particolare della linearità di 
funzionamento è di una certa im- 
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Fig. 1 - Circuito elet¬ 
trico dello strumento: 
esso può servire sia 
per eseguire misure 
di corrente alternata 
in due portate con 
rapporto pari a dieci, 
sia per misurare di¬ 
rettamente la potenza 
dissipata, se usato 
come wattmetro ri¬ 
spetto ad una tensio¬ 
ne costante. 


portanza, se si considera che gli 
amperometri per corrente alterna¬ 
ta sono anche disponibili in com¬ 
mercio in versioni abbastanza eco¬ 
nomiche, del tipo cosiddetto ad 
aletta mobile. Il loro inconveniente 
consiste appunto nella mancanza 
di linearità, che ne compromette 
l'utilità pratica per circa un terzo 
della scala, a partire dall’inizio. In¬ 
fatti, se uno strumento di quel tipo 
presenta una portata di 5 A fondo 
scala, le indicazioni ottenute nel 
tratto di scala compreso approssi¬ 
mativamente tra 0 ed 1,5 A sono 
praticamente illegibili, a causa del¬ 
la minima distanza che sussiste tra 
i valori principali di 0, 0,5, 1 ed 
1,5 A. In tal caso, le letture di una 
certa precisione sono possibili sol¬ 
tanto da un minimo di 1,5 A al 
valore di fondo scala. Se la portata 
fosse invece — ad esempio — di 


0,5 A fondo scala, le indicazioni 
utili avrebbero inizio dal valore di 
150 mA (0,15 A) in poi. 

Ciò premesso, possiamo consi¬ 
derare finalmente il circuito elettri¬ 
co dello strumento di cui proponia¬ 
mo la realizzazione, illustrato alla 
figura 1 . Considerando che una mi¬ 
sura di corrente viene sempre ese¬ 
guita ponendo lo strumento in se¬ 
rie alla sorgente di tensione ed al 
carico, risulterà intuitivo il motivo 
per il quale lo strumento è munito 
di una presa bipolare per la rete, 
e di una seconda per la misura. 
Occorre però premettere che que¬ 
sto dispositivo è stato studiato 
principalmente per consentire la 
misura dell'intensità di corrente 
che scorre nei dispositivi elettrici 
o elettronici alimentati direttamen¬ 
te dalla rete a corrente alternata. 

Osservando lo schema, si nota 


che un polo della rete fa diretta- 
mente capo al circuito di misura, 
tramite il fusibile F, che serve uni¬ 
camente come mezzo di protezio¬ 
ne contro i sovraccarichi. Si tratta 
di un normale fusibile che non 
deve essere del tipo a fusione ri¬ 
tardata, avente una portata massi¬ 
ma di 5 A, corrispondente alla mas¬ 
sima intensità che è possibile mi¬ 
surare. 

L'altro polo della rete fa capo 
direttamente al secondo polo del 
circuito di misura (carico), quan¬ 
do l’interruttore I è chiuso. Ciò 
serve per applicare la tensione di¬ 
rettamente al carico, senza cioè 
passare attraverso il dispositivo di 
misura, per osservare una precau¬ 
zione di cui diremo in seguito. 

Quando invece l’interruttore I è 
aperto, la corrente che scorre at¬ 
traverso il carico deve necessaria¬ 
mente passare attraverso altri due 
percorsi: uno di essi è costituito 
da una delle due resistenze «shunt» 
che stabiliscono la portata, RI op¬ 
pure R2, a seconda della posizione 
in cui si trova il deviatore D. Quan¬ 
do questo si trova ne) la posizione 
illustrata nello schema, viene inse¬ 
rita la resistenza RI che stabilisce 
una portata di fondo scala di 0,5 A: 
nell'altra posizione viene invece in¬ 
serita la resistenza R2, che stabili¬ 
sce una portata dieci volte maggio¬ 
re, pari cioè a 5 A. 

Il secondo percorso è quello co¬ 
stituito dal primario della termo¬ 
coppia TC, facente capo ai due mor¬ 
setti disposti lungo la mezzarìa oriz¬ 
zontale del componente. Di conse¬ 
guenza, una volta passata attraver¬ 
so il primario della termocoppia ed 
una delle resistenze «shunt», la 
corrente raggiunge il carico nel mo¬ 
do convenzionale. 

L'intensità della corrente che 
scorre attraverso la parte primaria 
della termocoppia non deve supera¬ 
re un certo valore massimo, indi¬ 
pendentemente dalla portata: que- 
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sto è il motivo per il quale vengo¬ 
no aggiunte le due resistenze in 
parallelo, RI ed R2, inseribili alter¬ 
nativamente tramite il deviatore D. 
Esse hanno il compito di costituire 
un passaggio per la maggior parte 
della corrente da misurare, facen¬ 
do in modo che la massima intensi¬ 
tà di corrente che passa attraverso 
il primario della termocoppia, in en¬ 
trambe le portate, non superi il va¬ 
lore che provoca la completa de¬ 
flessione deH’indice dello strumen¬ 
to ST fino al fondo scala. 

Qualsiasi termocoppia di una 
certa sensibilità può servire egre¬ 
giamente allo scopo, sebbene il 
prototipo sia stato realizzato con 
un esemplare facilmente reperibile 
presso i depositi tuttora esistenti 
di materiale «surplus». Si tratta 
della termocoppia usata per la mi¬ 
sura della corrente di antenna nei 
trasmettitori americani installati a 
bordo degli aerei militari o di tipo 
portatile, identificata dalla sigla 
BC-442, abbinata al suo strumento. 
La sua sensibilità è tale che l’appli¬ 
cazione di una tensione di circa 
0,5 V al circuito primario provoca 
nel circuito secondario una corren¬ 
te di circa 10 mA, che risulta suffi¬ 
ciente per provocare la deflessione 
a fondo scala dello strumento. 

Poiché una caduta di tensione di 
0,5 V rappresenta un valore trascu¬ 
rabile rispetto alla tensione di rete 
di 220 V, è intuitiva la precisione 
che è possibile ottenere con que¬ 
sto strumento. Naturalmente, te¬ 
nendo conto della caduta necessa¬ 
ria di cui si è detto, lo strumento 
non sarebbe altrettanto preciso se 
si desiderasse misurare la corren¬ 
te alternata che scorre in un cir¬ 
cuito alimentato con basse tensio¬ 
ni. Questo è il motivo principale 
per il quale lo strumento è stato 
studiato soprattutto per misurare 
l’intensità della corrente consuma¬ 
ta di dispositivi funzionanti alla 
tensione di rete di 220 V, quali ad 
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Fig. 2 - Disposizione dello strumento 
e dei controlli sul pannello frontale. 


esempio gli apparecchi radio, i te¬ 
levisori, i ferri da stiro, i fornelli 
elettrici, i saldatori, ecc. 


CRITERI COSTRUTTIVI 

La figura 2 illustra l’aspetto del 
pannello frontale: su di esso si no¬ 
tano lo strumento, il cordone (mu¬ 
nito di spina non illustrata) median¬ 
te il quale esso viene collegato ad 
una normale presa della tensione 
di rete, il deviatore che permette 
di predisporre le due portate di 
0,5 o di 5 A fondo scala, l’interrut¬ 


tore per la protezione contro i so¬ 
vraccarichi, ed una normale presa 
a muro per il collegamento della 
apparecchiatura di cui si desidera 
misurare il consumo di corrente. 

Per quanto riguarda l’interruttore 
di protezione, esso pone l'intero 
strumento in corto circuito nella 
posizione C.C., per cui la corrente 
passa direttamente dalla rete al ca¬ 
rico e viceversa. In posizione L 
(lettura) esso è invece aperto, per 
cui la corrente che scorre nel cir¬ 
cuito di misura passa anche attra¬ 
verso una delle resistenze «shunt», 
ed attraverso la termocoppia. 

La figura 3 illustra invece l'inter¬ 
no dello strumento, e rappresenta 
la scatola che lo contiene, aperta 
in modo da mettere in evidenza il 
retro del pannello, ed il fondo (os¬ 
sia la parte interna) della metà 
che viene appoggiata sul banco di 
lavoro. In questo disegno si osser¬ 
vano tutte le connessioni facenti 
capo alla termocoppia ed agli altri 
componenti, impedendo quindi er¬ 
rori di sorta. L'unica precauzione 
che occorre adottare è una attenta 
osservazione della polarità dello 
strumento, che deve essere tale da 
corrispondere a quella della cor¬ 
rente fornita dalla termocoppia. Co¬ 
munque — in fase di messa a pun¬ 
to — se si notasse che l’indice del- 
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STRUMENTO DA TARARE 


REOSTATO 


O 
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STRUMENTO 
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ò ó 

220 V 
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CARICO 


Fig. 4 - Disposizione e collegamenti tra la rete, lo strumento, uno strumento 
campione, un reostato ed il carico, per eseguire la messa a punto e la taratura. 
Si veda nel testo ciò che è detto a proposito de! reostato. 


lo strumento tende a spostarsi a 
sinistra dello «zero» anziché a de¬ 
stra, ogni qualvolta viene misurata 
una corrente, basterà invertire tra 
loro i due terminali facenti capo 
allo strumento ST. 

Le due resistenze «shunt», RI ed 
R2, devono avere un valore che può 
essere stabilito soltanto in funzio¬ 
ne delle caratteristiche intrinseche 
della termocoppia, per cui occorre 
accertarlo in fase di messa a pun¬ 
to, in base a quanto stiamo per dire 
E’ preferibile che esse siano di tipo 
non induttivo, cosa facilmente otte- 



Fig. 5 - Metodo di avvolgimento del con¬ 
duttore di rame che costituisce ciascuna 
delle due resistenze (RI ed R2), per 
renderle entrambe anti-induttive. 
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nibile con un semplice accorgimen¬ 
to durante la loro realizzazione. 

L’involucro potrà consistere in 
una scatoletta di alluminio, di le¬ 
gno o di plastica (a seconda delle 
preferenze), ed avrà le dimensioni 
approssimative di mm 120 di altez¬ 
za, 80 di larghezza, e 40 di profon¬ 
dità. Sul coperchio, fungente da 
pannello, si monteranno lo stru¬ 
mento ST, della sensibilità di cir¬ 
ca 5 mA fondo scala, l’interruttore 
I ed il deviatore D, nonché il gom¬ 
mino passa-cavo per il cordone di 
rete, e la presa per il collegamento 
del carico su cui si effettua la mi¬ 
sura. Sul fondo interno dell'altra 
parte si potranno invece fissare la 
termocoppia ed il fusibile, nel mo¬ 
do visibile nella parte destra di fi¬ 
gura 3. 

MESSA A PUNTO 

Una volta allestito lo strumento, 
ad eccezione delle due resistenze 
RI ed R2, la messa a punto potrà 
essere eseguita facilmente, a patto 
che si disponga di uno strumento 
campione (ossia di un altro ampe¬ 
rometro per c.a. che consenta gli 
stessi campi di misura, facilmente 
ottenibile eventualmente in presti¬ 
to), di un grosso reostato a filo, 


e di carichi di vario tipo (saldatori, 
ferri da stiro, lampadine di vario 
wattaggio, ecc.). 

Per prima cosa, si procederà al¬ 
l’allestimento della resistenza RI, 
che predispone la sensibilità di 
0,5 A fondo scala. A tale scopo, oc¬ 
corre sapere che — con una tensio¬ 
ne di rete di 220 V per ottenere una 
corrente di 0,5 A occorre dissipare 
una potenza di 

220x0,5 = 110 W 

Si sceglierà quindi un carico 
(eventualmente una grossa lampa¬ 
dina, o un saldatore) avente una 
potenza leggermente maggiore, e 
si allestirà provvisoriamente il cir¬ 
cuito illustrato alla figura 4. 

Tenendo provvisoriamente chiuso 
l'interruttore di protezione I, si re¬ 
golerà innanzitutto il reostato, fino 
ad ottenere da parte dello strumen¬ 
to campione l’indicazione esatta di 
0,2 A. Successivamente, si colle¬ 
gherà al posto di RI un tratto di 
filo di rame isolato in smalto, della 
sezione di 0,5 mm, e della lunghez¬ 
za di circa due metri. Ciò fatto, si 
aprirà l’interruttore I per qualche 
secondo, osservando il comporta¬ 
mento dell’indice dello strumento 
ST, che dovrebbe raggiungere una 
posizione corrispondente a meno 
della metà della sua deflessione 
completa. Se lo spostamento è 
maggiore, il filo che sostituisce RI 
dovrà essere accorciato in propor¬ 
zione, e viceversa. 

Una volta ottenuta la deflessione 
voluta, si chiuderà nuovamente lo 
interruttore di protezione I, e si 
regolerà il reostato fino ad ottene¬ 
re da parte dello strumento campio¬ 
ne l’indicazione esatta di 0,5 A. Il 
motivo per il quale la prima opera¬ 
zione viene eseguita con una cor¬ 
rente minore (0,2 A) risiede nella 
necessità di evitare eccessivi so¬ 
vraccarichi alla termocoppia, che 
potrebbe deteriorarsi irrimediabil¬ 
mente. 
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Fig. 6 - Riproduzione a titolo di esempio della scala tarata in ampère (in nero), 
e della scala corrispondente tarata invece in watt (in colore). Per entrambi i 
tipi di misura, una sola scala è sufficiente per le due portate, nel senso che 
nella portata minore basta dividere per dieci il valore letto. 


Una volta ottenuta dunque l’indi¬ 
cazione del valore di fondo scala 
da parte dello strumento campione, 
si riaprirà l'interruttore I, verifican¬ 
do che l’indice di ST si porti esat¬ 
tamente al fondo scala. Se ciò non 
accade, occorrerà accorciare il fi¬ 
lo che costituisce RI se il fondo 
scala viene superato, ed allungarlo 
se non viene raggiunto. 

Si procederà dunque per tentati¬ 
vi e, ottenuta la deflessione a fon¬ 
do scala, corrispondente alla cor¬ 
rente di 0,5 A, quel filo, nella lun¬ 
ghezza stabilita, costituirà RI. Ac¬ 
certatane dunque la lunghezza, oc¬ 
correrà piegarlo esattamente in 
due, ed avvolgere il doppio filo così 
ottenuto nel modo illustrato alla 
figura 5 su di un apposito rocchetto 
provvisto di due terminali. Il roc¬ 
chetto andrà poi installato nello 
strumento, nella posizione visibile 
nella parte sinistra di figura 3. 

Avolgendo il filo nel modo cita¬ 
to, si fa in modo che il campo ma¬ 
gnetico alternato prodotto dal roc¬ 
chetto, sia suddiviso in due metà 
e di diversa polarità: in pratica, i 
due campi opposti, neutralizzandosi 
a vicenda, renderanno la resistenza 
anti-induttiva . 


A questo punto è possibile effet¬ 
tuare la taratura della scala. Sem¬ 
pre in base al circuito di messa a 
punto di cui alla figura 4, si 
regolerà il reostato (che dovrà 
avere naturalmente una dissipa¬ 
zione adatta ed un valore ade¬ 
guato alla prova, facilmente calco¬ 
labile in base alla legge di Ohm), in 
modo da ottenere da parte dello 
strumento campione l’indicazione 
di 0,45 A. Ciò fatto, si prenderà no¬ 
ta della posizione dell’indice di ST 
corrispondente a tale intensità di 
corrente. Si procederà poi in modo 
analogo nei confronti dei valori di 
0,4 - 0,35, 0,3 0,25 e così via, fino 
al minimo di 0,05 A. Le divisioni 
intermedie potranno essere traccia¬ 
te dividendo i segmenti in parti 
uguali. 

I riferimenti dei valori della cor¬ 
rente misurata rispetto alla scala 
originale del milliamperometro per¬ 
metteranno di rifare la scala stes¬ 
sa, nel modo più volte descritto su 
queste stesse pagine, tracciandola 
così come risulta nel disegno di 
figura 2. 

La seconda operazione consiste 
nello stabilire il valore di R2. A 
tale scopo si chiuderà prima l'inter¬ 
ruttore I, si applicherà un carico 


avente una dissipazione maggiore 
di 

220x5 = 1.100 W 
e cioè in quanto R2 serve appunto 
per stabilire una portata di 5A fon¬ 
do scala. A tale scopo si potrà usa¬ 
re — ad esempio — una stufa elet¬ 
trica da 2.000 W. 

Successivamente, si procederà 
ancora per tentativi, così come si è 
fatto per RI. R2 sarà però costitui¬ 
ta da circa 1 metro di rame smal¬ 
tato del diametro di 1,5 mm, e — 
iniziando con una corrente di 2 A, 
per poi terminare la messa a punto 
nei confronti di una intensità di 5 A 
pari al valore di fondo scala — si 
stabilirà la lunghezza di filo neces¬ 
saria. 

Anche questo conduttore verrà 
piegato in due come si osserva alla 
citata figura 5, e verrà avvolto su 
di un secondo rocchetto, che verrà 
alla fine sistemato al suo posto 
(vedi figura 3). 

L’unica scala visibile alla figura 
2 è sufficiente per entrambe le por¬ 
tate. Essa è tarata da 0 a 5 A, e — 
nella portata inferiore — basterà 
divìdere la lettura per 10. Una indi¬ 
cazione — ad esempio — di 3,2 A 
nella portata di 5 A fondo scala 
verrà interpretata come 0,32 A, os¬ 
sia 320 mA, nella portata di 0,5 A 
fondo scala. 

Se lo strumento verrà usato so¬ 
lo per misure di corrente su carichi 
alimentati direttamente dalla rete, 
sarà possibile munire lo strumen¬ 
to anche di una scala tarata diret¬ 
tamente in watt, ottenendo in tal 
caso un wattmetro a lettura diret¬ 
ta. Come è noto — infatti — la 
potenza in watt è data dal prodotto 
tra la tensione e la corrente in gio¬ 
co. Orbene, dal momento che in 
tal caso la tensione ha un valore 
costante di 220 V, la scala potreb¬ 
be aver l’aspetto illustrato alla fi¬ 
gura 6. Il valore di fondo scala è 
appunto di 1.000 W, mentre tutti i 
valori intermedi possono essere 
calcolati facilmente in funzione dei 
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valori della corrente ad essi corri¬ 
spondenti. Per la portata di 0,5 A 
fondo scala, la portata wattmetrica 
sarebbe ovviamente di 110 W, e 
tutte le indicazioni della scala an¬ 
drebbero divise per 10. 

Durante la messa a punto, la cui 
laboriosità appare maggiore nella 
descrizione che non nella pratica, 
occorre fare molta attenzione, ed 
operare in perfetto isolamento dal¬ 
la rete, in quanto è facile prendere 
scosse pericolose. Converrà inol¬ 
tre interrompere entrambi i poli 
della corrente diretta proveniente 
dalla rete, ogni qualvolta occorrerà 
intervenire sul circuito. 

Il reostato potrà essere costitui¬ 
to da un fornellino da 300 W per 
la messa a punto della portata infe- 
fiore, e da un fornello da 2.000 W 
per quella maggiore. La variazione 
di resistenza potrà essere effettua¬ 
ta servendosi di una pinza a cocco¬ 
drillo come contatto scorrevole, da 
applicare in vari punti della spirale 


immersa nella sede del supporto 
refrattario. 


USO DELLO STRUMENTO 

Una volta ultimata la méssa a 
punto, lo strumento è pronto per 
funzionare. Per il suo impiego pra¬ 
tico, occorre tener presente che 
raramente un apparecchio elettro¬ 
nico o elettrodomestico funziona 
con una corrente maggiore di 5A. 
Di conseguenza, per prima cosa, si 
colleghèrà la spina della presa «RE¬ 
TE» ad una presa di corrente: indi 
si chiuderà l'interruttore I ponendo¬ 
lo sulla posizione prudenziale con¬ 
traddistinta dalla sigla c.c. sul 
pannello. Collegando poi il carico 
su cui si intende effettuare la mi¬ 
sura all'apposita presa, ;sso potrà 
essere messo in funzione. Una vol¬ 
ta che questo abbia raggiunto la 
sua normale temperatura di regime, 
l’apertura dell’interruttore I permet¬ 


terà di leggere l’intensità della cor¬ 
rente assorbita, o il valore della 
potenza dissipata in watt, se lo 
strumento ST sarà stato munito del¬ 
la scala necessaria. 

Se si sa a priori che la corrente 
misurata sarà certamente inferiore 
a 0,5 A, la misura potrà essere ese¬ 
guita direttamente nella portata 
minore: tuttavia, dal momento che 
il passaggio da una f jrtata all’altra 
avviene solo mediante lo scatto 
del deviatore a leva, converrà sem¬ 
pre eseguirla innanzitutto nella por¬ 
tata maggiore di 5 A. Ciò fatto, se 
l'indicazione non raggiunge i 0,5 A 
su questa scala, si potrà ottenere 
una lettura più precisa passando 
alla portata di 0,5 A fondo scala. 


CONCLUSIONE 

L’utilità di uno strumento di que¬ 
sto tipo potrà rivelarsi in numerose 
occasioni: in primo luogo, al mo¬ 
mento del collaudo di un'apparec¬ 
chiatura qualsiasi, sarà sempre 
possibile valutare la corrente con¬ 
sumata o la potenza dissipata me¬ 
diante calcolo sui valori in gioco, 
e controllare poi che le cose siano 
conformi alle previsioni. In caso 
contrario, sarà evidente qualche ir¬ 
regolarità. In secondo luogo, esso 
consente una valutazione immedia¬ 
ta della potenza dissipata da qual¬ 
siasi apparecchio elettronico o elet¬ 
trodomestico. 

La prova dell’intensità della cor¬ 
rente assorbita o della potenza dis¬ 
sipata è quindi utile non solo per 
accertare le normali condizioni di 
lavoro, ma anche per stabilire o 
prevenire eventuali irregolarità di 
funzionamento. 

I vantaggi derivanti dal possesso 
di un semplice amperometro o wat¬ 
tmetro per corrente alternata com¬ 
penseranno dunque largamente lo 
sforzo compiuto per la sua realizza¬ 
zione. 
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1 MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

RI : vedi nel testo le norme di avvolgimento: 

deve essere avvolta su di un rocchetto tipo 

00/0668-00 

54 

R2 come RI 

TC : termocoppia tipo «surplus» BC-442, o qualsiasi 

altro tipo che eroghi una corrente di circa 5 mA 
con una tensione primaria di circa 0,5 V 

00/0668-00 

54 



ST : milliamperometro da 10 mA fondo scala. 

E' però possibile usare lo stesso strumento che 
di solito è abbinato alla termocoppia BC-442 

TS/1780-00 

5.900* 

D deviatore a leva 

GL/1510-00 

1.700 

1 : interruttore a leva 

GL/1480-00 

1.300 

1 - supporto per fusibile 

Gl/0160-00 

58 

1 - fusibile da 5 A 

1 - metro circa di piattina per c.a. da 2 x 0,75 mm 

1 • spina bipolare da 6 A 

Gl/1738-00 

110 

GE/1070-00 

82 

1 - presa bipolare da 6 A 

1 - scatola — vedi testo_ 

GE/0420-00 

110 

1 • passo-cavo in gomma 

* Prezzo netto di Listino. 

GA/4750-00 

12 
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I prova transistori è un ap¬ 
parecchio indispensabile ai 
tecnici, ai riparatori e a 
tutti coloro che si dedicano alla 
realizzazione o alla riparazione di 
apparecchi impieganti transistori. 
Il transistor richiede una verifica 
preliminare, poiché, diversamente, 
il suo impiego può dar luogo a 
sorprese. Si tratta tanto di cono¬ 
scere esattamente quali siano le 
caratteristiche di fuhzionamento 
del transistor, quanto se esso è o 
non è efficiente, se esso può o non 
può venire utilizzato in un dato 
circuito. Questi controlli possono 
essere effettuati dall’analizzatore 
UK 560 che dispone di due stru¬ 
menti indicatori che consentono la 
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analizzatore 

per 

transistori 



lettura contemporanea sia delle 
correnti che delle tensioni, d’in¬ 
gresso e d’uscita, di un transistor 
in prova. 

Le tensioni d’alimentazione per 
il transistor in prova sono regola¬ 
bili da 0 1 V per il circuito di 

ingresso V B e e da 0 9 V per il 

circuito d’uscita Vce a montaggio ad 
emettitore comune. 


CARATTERISTICHE GENERALI 

Misure sui transistori PNP o NPN 

Misure delle correnti residue: 

IcBO - IcEO - IcES ' IcER 

Misure dei parametri (h): 

bile - h]2e - f)21e O) ‘ fl22e 


Campi di misura: 

Corrente di base l B : da 0 a 10 mA in 
tre portate con i seguenti valori di 
fondo scala: 0,1-1-10 mA 
Tensione base-emettitore V BE : 
da 0 a 1 V in tre portate con i 
seguenti valori di fondo scala: 

0,1 V - 0,5 V - 1 V 
Corrente di collettore l c : 
da 0 a 250 mA in cinque portate 
con i seguenti valori di fondo scala: 
0,1 - 1 - 10 - 100 - 250 mA 
Tensione base-emettitore: 
a variazione continua da 0 h- 1 V 
Tensione collettore-emettitore: 
a variazione continua da 0 h- 10 V 
Alimentazione Vce: 2 pile da 4,5 V 
collegate in serie 
Alimentazione V BE : pila da 1,5 V 
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Il circuito elettrico di questo ana-' 
lizzatore è visibile in fig. 1 e, come 
si rileva, è composto da due sor¬ 
genti di tensioni necessarie per la 
alimentazione del transistor in pro¬ 
va in circuito ad emettitore comu¬ 
ne. La tensione di alimentazione 
base-emettitore Vbe, fornita dalla 
batteria da 1,5 V, viene regolata me¬ 
diante il potenziometro R17 e il 
suo valore viene letto sullo stru¬ 
mento indicatore MI. Quest’ultimo, 
mediante il commutatore SW1, vie¬ 
ne inserito nel circuito di base sia 
come amperometro per la misura 
della corrente di base l B sia come 
voltmetro per la misura della ten¬ 
sione base-emettitore — V BE —. Il 
commutatore SW1 assolve anche 
alla funzione di cambiare la portata 
dello strumento indicatore MI in 
modo che l'operatore durante le 
misure può scegliere quella più 
adatta. Il deviatore SW3 assolve 
alla funzione di invertire le polarità 

1218 


sia dello strumento che della pila 
in modo da adattare sia l’alimenta¬ 
zione che lo strumento al transistor 
in prova che può essere il tipo PNP 
o NPN. La tensione di alimentazio¬ 
ne collettore-emettitore — V C e —, 
fornita da due pile da 4,5 V colle¬ 
gate in serie, viene regolata me¬ 
diante il potenziometro R16 e il 
suo valore viene letto sullo stru¬ 
mento indicatore M2. Questo stru¬ 
mento indicatore, mediante il 
commutatore SW2 viene inserito 
nel circuito di collettore sia come 
amperometro per la misura della 
corrente di collettore — l c — sia 
come voltmetro per la misura della 
tensione collettore - emettitore 
— V CE —. 

Il commutatore SW2 assolve an¬ 
che alla funzjone di cambiare la 
portata dello strumento indicatore 
M2 in modo che l’operatore duran¬ 
te la misura può scegliere quella 
più adatta. Il deviatore SW4 assolve 
alla funzione di invertire le polarità 


sia dello strumento che delle pile 
in modo da adattare sia l’alimenta¬ 
zione che lo strumento al transistor 
in prova che può essere di tipo 
NPN o PNP. 


MECCANICA DELL’ANALIZZATORE 

Meccanicamente questo analiz¬ 
zatore si compone di due parti e 
precisamente: 

1) Pannello frontale nel quale sono 
montati i due strumenti indica¬ 
tori M1-M2 e le boccole minia¬ 
tura J1-J2-J3. 

2) Circuito stampato nel quale 
sono montati tutti i componen¬ 
ti e che viene fissato diretta- 
mente al pannello. 

E’ consigliabile, inoltre, racchiu¬ 
dere lo strumento in una custodia, 
ed allo scopo ben si presta il tipo 
G.B.C. 00 / 0946 - 01 . 
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MONTAGGIO 

MECCANICO ED ELETTRICO 

Le fasi costruttive elencate qui 
di seguito portano fino alla realiz¬ 
zazione completa come è illustrato 
in fig. 2 e 2A. 

1* Fase - Montaggio dei componenti 
sul circuito stampato - fig. 3 

• Montare n. 5 ancoraggi indicati 
con 1 - ( + ) - (-) - ( + ) - (-) 
inserendoli nei rispettivi fori in 
modo che la battuta di arresto ade¬ 
risca alla bachelite - saldare e ta¬ 
gliare i terminali che superano i 2 
mm dal piano del rame. 

• Montare i resistori, piegandone 
i terminali e inserendoli nei rispet¬ 
tivi fori in modo da portare il loro 
corpo aderente alla bachelite - sal¬ 
dare e tagliare i terminali che su¬ 
perano i 2 mm dal piano del rame. 

• Montare i deviatori a cursore 
SW3 - SW4 - SW5 orientandoli se¬ 
condo il disegno e fissandoli con 
viti del 0 di 2 x 6 mm. 

• Montare i due commutatori 
SW1 - SW2 orientandoli secondo 
il disegno in modo da far inserire 
l’aletta di riferimento nella sede 
del circuito stampato. Avvitare i 
dadi. 

• Montare i due potenziometri 
R16-R17 orientandoli secondo il di¬ 
segno e, dopo aver piegato le 
alette, inserirle nelle sedi del cir¬ 
cuito stampato. Avvitare i dadi. 

• Collegare i terminali dei poten¬ 
ziometri R16-R17 al circuito stam¬ 
pato con spezzoni di filo rigido del 
0 di 0,7 mm e di lunghezza la più 
corta possibile. 

• Collegare i deviatori a cursore 
SW3 e SW4 al circuito stampato 
mediante spezzone di trecciola iso¬ 
lata. Questi collegamenti devono 
essere i più corti possibile. 

2* Fase - Cablaggio • fig. 4 

• Collegare fra loro i terminali 
4 - 5 -6 -7-8 - 9 del commutatore 
SW1 con uno spezzone di filo ri¬ 
gido del 0 di 0,7 mm. 

• Col legare fra loro i terminali 12- 
1-2-3-4-5 del commutatore SW2 con 
uno spezzone di filo rigido del 0 di 
0,7 mm. 


• Collegare i terminali del commu¬ 
tatore SW1 al circuito stampato 
mediante spezzoni di trecciola iso¬ 
lata. 

• Collegare i terminali del com¬ 
mutatore SW2 al circuito stampa¬ 
to mediante spezzoni di trecciola 
isolata. 


• Collegare il terminale 1 del de¬ 
viatore SW5 al terminale 5 del de¬ 
viatore SW4 mediante uno spez¬ 
zone di trecciola. isolata. 

• Collegare il terminale 2 del» de¬ 
viatore SW5 al terminale 5 del de¬ 
viatore SW3.mediante uno spezzo¬ 
ne di trecciola isolata. 
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Fig. 3 ■ Disposizione dei componenti sul circuito stampato. 


• Collegare gli altri due terminali 
del deviatore SW5 al circuito stam¬ 
pato mediante spezzoni di trecciola 
isolata. 

Questi collegamenti devono es¬ 
sere i più corti possibile. 

3 a Fase - Pannello frontale - 
Montaggio delle parti staccate - 
fig. 5 

• Montare lo strumento indicatore 
MI ( Ib - Vbe) * 

• Montare lo strumento indicatore 
M2 (lc-Vc E ). 

• Montare le boccole J1-J2 (Nere). 

• Montare la boccola J3 (Rossa). 

• Montare il circuito stampato al 
pannello. Togliere i dadi dei com¬ 
mutatori SW1-SW2 e dei potenzio¬ 
metri R16-R17 e sostituirli con le 


rondelle distanziatrici da 15 X 
X 3 mm. Orientare il circuito stam¬ 
pato secondo il disegno, introdurre 
le quattro bussole nei fori del pan¬ 
nello e.nelle tre finestre le leve dei 
deviatori a cursore. Contempora¬ 
neamente far passare attraverso i 
fori del circuito stampato le boc¬ 
cole J1-J2-J3. Avvitare i dadi fino al 
bloccaggio. 

• Montare le manopole MI1 - MI2 - 
MI3 - MI4. 

1) Ruotare l'albero del potenzio¬ 
metro RI7 in senso antiorario 
fino a portarlo a zero. Montare 
la manopola MI1 con l’indice ri¬ 
volto sullo 0 indicato sul pan¬ 
nello. 

2) Ruotare l’albero del commuta¬ 
tore SW1 in senso antiorario 
fino a portarlo alla prima posi¬ 


zione. Montare la manopola MI2 
con l’indice rivolto su 0,1 mA 
indicato sul pannello. 

3) Ruotare l'albero del commutato¬ 
re SW2 in senso antiorario fino 
a portarlo alla prima posizione. 
Montare la manopola MI3 con 
l’indice rivolto su 0,1 mA indi¬ 
cato sul pannello. 

4) Ruotare l’albero del potenziome¬ 
tro R16 in senso antiorario fino 
a portarlo a zero. Montare la 
manopola MI4 con l'ìndice ri¬ 
volto sullo 0 indicato sul pan¬ 
nello. 

• Montare i terminali ai due stru¬ 
menti indicatori M1-M2. 

4 a Fase - Cablaggio - fig. 6 

Per questi collegamenti adopera¬ 
re trecciola isolata e tenere le loro 
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lunghezze le più corte possibile. 

• Collegare il terminale 11 del de¬ 
viatore SW3 al terminale ( —) del¬ 
lo strumento indicatore MI. 

• Collegare il terminale 8 del de¬ 
viatore SW3 al terminale ( + ) del¬ 
lo strumento indicatore MI. 

• Collegare il terminale 11 del de¬ 
viatore SW4 al terminale ( — ) dello 
strumento indicatore M2. 

Collegare il terminale 8 del de¬ 
viatore SW4 al terminale ( + ) dello 
strumento indicatore M2. 

• Collegare il terminale 9 del com¬ 
mutatore SW1 al terminale della 
boccola J2. 

• Collegare il terminale I dei com¬ 
mutatore SW2 al terminale della 
boccola J3. 

• Collegare il terminale della boc¬ 
cola J1 all’ancoraggio 1 del circuito 
stampato. 

• Forare il contenitore (v. fig. 7). 

• Montare i portapila e collegare 
i terminali di essi al circuito stam¬ 
pato (vedi fig. 6-8). 

Prima d'iniziare il collaudo con¬ 
trollare più volte il circuito e l’iso¬ 
lamento nei punti più critici in 
modo da evitare spiacevoli incon¬ 
venienti. 


COLLAUDO 

L’analizzatore per transistori UK 
560 non richiede una messa a pun¬ 
to in quanto non esiste nessun ele¬ 
mento da regolare, ma è necessa¬ 
rio un controllo scrupoloso prima 
di essere impiegato. 

Per le funzioni dei comandi vedi 
fig. 9- 

Controllo delle portate 
amperometriche l B 

Procedimento 

1) Predisporre il deviatore 5 in 
posizione PNP. 

2) Portare a 0 il comando di re¬ 
golazione della tensione Vbe. 

3) Portare il selettore di portata 2 
in posizione 0,1 mA. 
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- Esploso di montaggio del pannello. 





























4) Collegare un milliamperome- 
tro con il polo positivo alla 
boccola E e con quello nega¬ 
tivo alla boccola B. Predispor¬ 
re questo per la portata 500 nA 
o 1 mA. 

5) Mettere la pila da 1,5 V. 

6) Chiudere il circuito di alimen¬ 
tazione portando la leva dello 
interruttore 9 in posizione ON. 

7) Regolare lentamente la tensio¬ 
ne V B e fino a quando l’indice 
dello strumento indicatore Ib 
indica 0,1 mA (fondo scala) 
confrontare con il milliampero- 
metro collegato esternamente. 

8) Portare il selettore di portata 
2 in posizione 1 mA. 


9) Predisporre il milliamperome- 
tro esterno per tale portata. 

10) Regolare la tensione V BE fino a 
quando l’indice dello strumen¬ 
to indicatore l B indica 1 mA 
(fondo scala). Confrontare con 
il milliamperometro collegato 
esternamente. 

11) Portare il selettore di portata 
2 in posizione 10 mA. 

12) Predisporre il milliamperome¬ 
tro esterno per la portata di 
5 mA fondo scala. 

13) . Regolare la tensione Vbe al 

massimo. La corrente letta sul¬ 
lo strumento indicatore l B sarà 
circa 3 mA. 


Controllo delle portate 
voltmetriche V B e 

Procedimento 

1) Portare a 0 il comando di rego¬ 
lazione della tensione V BE . 

2) Portare il selettore di portata 
2 in posizione 0,1 V. 

3) Collegare un voltmetro con il 
polo positivo alla boccola E 
con quello negativo alla boc¬ 
cola B. Predisporre questo per 
la portata di 1 V. 

4) Predisporre il deviatore 5 in 
posizione PNP. 

5) Accendere l’apparecchio. 

6) Regolare lentamente la ten¬ 
sione V BE fino a quando l’in- 
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dice dello strumento indicato¬ 
re V BE indica 0,1 V (fondo sca¬ 
la) confrontare con il voltme¬ 
tro collegato esternamente. 

7) Portare il selettore di portata 
2 in posizione 0,5 V. 

8) Regolare la tensione V BE fino 
a quando l’indice dello stru¬ 
mento indicatore V BE indica 
0,5 V (fondo scala) confron¬ 
tare con il voltmetro collegato 
esternamente. 

9) Portare il selettore di portata 
2 in posizione 1 V. 

10) Regolare la tensione Vbe fino 
à quando l’indice dello stru¬ 
mento indicatore V BE indica 
IV (fondo scala) confrontare 
con il voltmetro collegato 
esternamente. 

Controllo delle portate 

amperometriche l c 

Procedimento 

1) Predisporre il deviatore 6 in 
posizione PNP. 

2) Portare a 0 il comando di,rego- 
lazione della tensione V CE . 

3) Portare il selettore 3 in posi¬ 
zione 0,1 mA. 

4) Collegare un milliamperometro 
con il polo positivo alla boccola 
E e quello negativo alla boccola 
C. Predisporre questo per la 
portata di 500 p.A - 1 mA. 

5) Mettere le due pile da 4,5 V. 

6) Accendere l’apparecchio. 

7) Regolare lentamente la tensione 
V CE fino a quando l’indice dello 
strumento indicatore V CE indica 
0,1 mA (fondo scala). Confron¬ 
tare con il milliamperometro 
collegato esternamente. Con il 
medesimo procedimento con¬ 
trollare le altre portate. 

IMPIEGO 

Prima di effettuare qualsiasi mi¬ 
sura sul transistor in prova, predi¬ 
sporre l’analizzatore come segue: 

1) Portare i due deviatori nella 
posizione adatta al tipo di 
transistor da provare che può 
essere di tipo PNP o NPN. 
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2) Regolare il comando della V BE 
a zero. 

3) Predisporre il selettore 2 per 
la portata adatta alla misura. 


4) Regolare il comando della V CE 
a zero. 

5) Predisporre il selettore 3 per la 
portata adatta alla misura. 



Fig. 8 - Montaggio dei portapiia 
all'interno del contenitore. 
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1) Comando di regolazione della 
tensione di alimentazione base- 
emettitore V BE 

2) Selettore di portate. Nelle por¬ 
tate voltmetriche V BE e ampe- 
rometriche l B il valore indicato 
sul pannello rappresenta il valo¬ 
re di fondo scala. 

3) Selettore di portate. Nelle porta¬ 
te voltmetriche V CE e amperome- 
triche l c il valore indicato sul 
pannello rappresenta il valore di 
fondo scala. 

4) Comando di regolazione, della 
tensione di alimentazione collet¬ 
tore-emettitore V CE 

5) Deviatore delle funzioni (NPN- 
PNP). 

6) Deviatore delle funzioni (NPN- 
PNP). 

7) Strumento indicatore l B -V BE 

8) Strumento indicatore l B -V BE 

9) Interruttore di accensione 


E-B-C Boccole per il collegamen¬ 
to dell'emettitore-base-collettore 
del transistor in prova. 


6) Collegare il transistor in prova 
secondo la misura che si vuole 
effettuare. 

AVVERTENZE NELL’EFFETTUARE 
LE MISURE SUI TRANSISTORI 

Nel l'effettuare le misure bisogna 
porre attenzione a non oltrepassare 
le caratteristiche massime del tran¬ 
sistor sotto prova. Normalmente 
non si debbono mai applicare con¬ 
temporaneamente ad un transistor 
le correnti e le tensioni massime 
ammissibili, poiché in questo caso 
verrebbe superato il massimo va¬ 
lore di potenza dissipabile. Le pro¬ 
ve sui transistori vanno eseguite 
a temperatura ambiente (25°C) se 
non altrimenti specificato. I fabbri¬ 
canti indicano specialmente per i 
transistori di potenza, che questi 
dati sono riferiti al raffreddamento 
in aria libera o con dissipatori. 


Misura della corrente d’interdizione 
o corrente inversa 
di saturazione I C bo 

Questa misura va eseguita il più 
rapidamente possibile, per evitare 
che l’eventuale eccesso di corrente 
di collettore distrugga il transistor. 
La misura della corrente residua 
collettore - base qon emettitore 
aperto l É = 0 è un elemento di fon¬ 
damentale importanza in un transi¬ 
stor. Infatti quando si deve calco¬ 
lare un circuito in cui il punto di 
lavoro deve rimanere stabile sotto 
diverse condizioni di temperatura, 
bisogna tener conto della I C bo in 
quanto essa può raggiungere valori 
tali da pregiudicare la vita del tran¬ 
sistor. 

Procedimento di misura 

1) Portare i due deviatori nella 
posizione adatta al tipo di tran¬ 
sistor PNP o NPN. 


2) Portare il comando di regola¬ 
zione della tensione Vbe a 0. 

3) Regolare il comando di regola¬ 
zione della tensione V CE a 0. 

4) Predisporre il selettore 3 per la 
portata di l c = 250 mA. 

5) Gollegare il transistor in prova 
con il terminale del collettore 
alla boccola C e con il terminale 
di base alla boccola E lasciando 
libero il terminale dell'emetti¬ 
tore. 

6) Accendere l’analizzatore. 

7) Regolare lentamente la V CE da 
0 -r- 9 V e osservare lo strumen¬ 
to indicatore. Cambiare la por¬ 
tata fino a leggere la corrente 
la quale è compresa fra qual¬ 
che \iA e qualche mA a secon¬ 
do del tipo di transistor e della 
potenza. In ogni caso i valori 
di Icbo sono indicati dal costrut¬ 
tore. 
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Fig. 10 - Diagramma rappresentante la riduzione V C e massima in funzione della 
resistenza base-emettitore. 


Misura dèlia corrente residua 
Collettore-emettitore Iceo 
con base aperta l B = 0 

La Iceo caratterizza i circuiti ad 
emettitore comune. Essa è legata 
alla Icbo per mezzo della seguente 
espressione Igeo = Icbo/1 — « in¬ 
tendendo come a il rapporto fra la 
corrente di collettore e quella di 
emettitore in un circuito a base 
comune. 

La Iceo è tanto maggiore della 
Icbo quanto maggiore è la h Fe iniziale 
del transistor. Quanto è stato detto 
sulla Icbo è valido per la Iceo e per¬ 
tanto tutte le precauzioni per evi¬ 
tare la conduzione spontanea devo¬ 
no essere considerate tenendo pre¬ 
sente Che rispetto alla Icbo la Iceo 
è molto superiore. Appare soprat¬ 
tutto evidente il particolare di 
quanto pericoloso per la vita del 
semiconduttore è l’inserzione in 
circuito del transistor con base 
aperta in ambiente ad alta tempe¬ 
ratura. 

Procedimento di misura 

1) Predisporre l'analizzatore come 
per la Icbo* 

2) Collegare il transistor in prova 
con il terminale del collettore 
alla boccola C e con il terminale 
dell’emettitore alla boccola E 
lasciando libero il terminale del¬ 
la base. 

3) Accendere l’analizzatore. 

4) Regolare lentamente la V C e da 

0 9 V e osservare lo stru¬ 

mento indicatore. Cambiare la 
portata fino a leggere la cor¬ 
rente. 


Misura della corrente residua 
collettore-emettitore I C es (base ed 
emettitore in corto circuito) 

Il valore della I C es è notevolmente 
inferiore rispetto alla Iceo. Infatti in 
questa prova viene controllata la 
sola giunzione di collettore, essen¬ 
do la giunzione di emettitore esclu¬ 
sa da qualsiasi influenza. 


Procedimento di misura 

1) Predisporre l’analizzatore come 
per le precedenti misure. 

2) Col legare il transistor in prova 
con il terminale del collettore 
alla boccola C e i terminali 
emettitore e base alla boccola E. 

3) Accendere l'analizzatore. 

4) Regolare lentamente la Vce da 
0 -r- 9V e osservare lo strumen¬ 
to indicatore. Cambiare la por¬ 
tata fino a leggere la corrente 
residua. 

Misura della corrente residua col¬ 
lettore-emettitore Icer con resisten¬ 
za fra base ed emettitore R B e 

Nella maggior parte dei circuiti 
ad emettitore comune, la base è 
col legata all’emettitore tramite un 
resistore di valore adeguato. 

Le ragioni che giustificano la 
presenza del resistore sono intui¬ 
bili dalle osservazioni fatte prece¬ 
dentemente circa i parametri già 
citati. E' .pertanto estremamente 
utile, qualora il transistor debba 
lavorare sotto condizioni gravose, 
conoscere la I C er ad una data tem¬ 
peratura o almeno alla temperatura 
ambiente, oppure ridurre ovvia¬ 
mente il valore di R B e fino a che la 
Icer si riduce al limite stabilito. La 


Rbe ha pure una notevole influenza 
sulla Vce massima del transistor. In¬ 
fatti come esposto in fig. 10 risul¬ 
ta che la Vce massima deve essere 
ridotta del suo valore max quando 
il valore della R BE supera una certa 
entità. Idealmente la Rbe dovrebbe 
tendere a zero, ma evidentemente 
viene turbata la caratteristica di 
amplificazione del transistor. 

Procedimento di misura 

1) Predisporre l'analizzatore come 
le precedenti misure. 

2) Collegare il transistor con il 
terminale del collettore alla boc¬ 
cola Ce il terminale dell’emet¬ 
titore alla boccola E. Collegare 
fra emettitore e base un resi¬ 
store variabile di valore adatto. 

3) Accendere l’analizzatore. 

4) Regolare lentamente la V C e da 
0v9 V e osservare lo stru¬ 
mento indicatore. 

Cambiare la portata fino a leg¬ 
gere la corrente. Regolare la Rbe 
per il valore migliore della I^er. Se¬ 
guire le istruzioni già date per la 
Iceo tenendo presente che la I C er è 
sempre inferiore alla I C eo ed è tanto 
più piccola quanto più basso è il 
valore del resistore (R). 

Infatti per R = <x> Icer — Iceo 
R = 0 Icer — Ices 
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Rilievo delle curve caratteristiche 
di un transistor 

I costruttori forniscono una se¬ 
rie di curve; alcune riguardano il 
montaggio con base comune, altre 
con emettitore comune. L’insieme 
di curve dette caratteristiche sta¬ 
tiche mostrano le mutue relazioni 
esistenti tra le sei variabili che 
sono poi le tre correnti nei tre elet¬ 
trodi (U-Ib-Ic) e le tre tensioni di 
ciascuna coppia di elettrodi 
(Vce-V be -Vbc) . 

Queste quantità per la configu¬ 
razione ad emettitore comune, 
sono indicate in fig. 11. 

Nel 1° quadrante: 

La caratteristica d’uscita che dà 
le = f (V CE ) per l B = cost 

AVc Ale 

1/h22e - --— f)22e - - - 

Ale AVc 


= conduttanza d’uscita. 

Nel 2° quadrante: 

La caratteristica di trasferimento 
che dà le = f(U) per V CE = cost 
Ale 

fhle = - = hf e = fì . 

ai b 

Nel 3° quadrante: 

La caratteristica d’ingresso che 
dà l B = f (Vbe) per V C e = cost 
AV b 

hi,„ = - = resistenza di 

AIb 

ingresso. 

Nel 4° quadrante: 

La caratteristica di reazione che 
dà Vbe = HVce) per l B = cost. 
AVb 

hi 2 e = - = coefficiente di 

AVc 

reazione di tensione tra uscita e 
ingresso. 


La prima di queste curve caratte¬ 
ristiche consente di definire il 
comportamento dell’uscita del tran¬ 
sistor e del carico; la terza carat¬ 
teristica consente di definire il 
comportamento dell'ingresso del 
transistor e del circuito ad esso 
collegato, la seconda consente di 
definire l’azione del circuito d’in¬ 
gresso sul circuito duscita, e la 
quarta la reazione del circuito di 
uscita sul circuito d’ingresso. 

A) Rilievo della curva 
caratteristica: l c = f(Vct) U = 
= cost (h J2 .) 

Predisporre i comandi 
dell’analizzatore per tale misura 

1) Commutare per l B . Portata adat¬ 
ta alla corrente di base che si 
vuole misurare. 

2) Commutare per V C e 10 V fondo 
scala. 

3) Portare a zero il regolatore di 
Vbe. 

4) Portare a zero il regolatore di 
Vce. 

5) Commutare i due deviatori per 
il tipo di transistor PNP o NPN. 

6) Collegare il transistor ai tre ter¬ 
minali dell’analizzatore. 

7) Accendere l’analizzatore. 

Procedimento 

Si regola la tensione Vbe fino a 
leggere sullo strumento una cor¬ 
rente di base l B es.: 10 |iA si fac¬ 
cia variare la tensione collettore- 
emettitore, da 0 -h 9 V mediante il 
regolatore V CE . Si indichino in cor¬ 
rispondenza dei successivi valori 
di Vce i corrispondenti valori che 
assume la corrente di collettore 
l c . Con il medesimo procedimento 
si possono ricavare le necessarie 
curve per differenti valori di l B e 
si ottiene così la famiglia di curve 
di uscita. 

B) Rilievo della curva 
caratteristica le = f(l B ) per V C e = 
= cost (hai.) 

1) Predisporre i comandi dell’ana¬ 
lizzatore come in (A). 
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Procedimento 

Si regoli la tensione V C e es.: 
4,5 V; si faccia variare l B : si indi¬ 
chino per differenti valori di U i 
corrispondenti valori che assume 
le. Il rapporto dei differenziali di 
AI b e Ale dà il coefficiente di 
amplificazione di corrente /3 = 
Ale 

- -. Con il medesimo pro- 

AIb 

cedimento si può ricavare il j8 per 
diversi valori di V C e. 

C) Rilievo della curva 
caratteristica l B = f (Vbe) per V C e 
cost. (h n .) 

1) Predisporre i comandi dell'ana¬ 
lizzatore come in (A). 

Procedimento 

Si regoli la tensione V C e es.: 
4,5 V indi si faccia variare Vbe: si 
indichino per differenti valori di 
Vbe i corrispondenti valori che as¬ 
sume l B . Con il medesimo proce¬ 
dimento si possono ricavare varie 
curve per differenti valori di V C e. 

D) Rilievo della curva 
caratteristica V BB — f(V c O l B = 
= cost (hi*) 

1) Predisporre l'analizzatore con in 
(A). 

Procedimento 

Si regoli per una corrente di base 
es.: 10 |xA si faccia variare la V C e da 
0 t 9 V e si indichino, per differen¬ 
ti valori di V C e i corrispondenti va¬ 
lori che assume la Vbe. Con il me¬ 
desimo procedimento si possono 
ricavare varie curve per diversi va¬ 
lori di l B . 

CONCLUSIONE 

Da quanto detto è facile rilevare 
l’utilità d’impiego e le numerosis¬ 
sime misure che questo analizza¬ 
tore consente. Inoltre, tenendo con¬ 
to del suo costo davvero economi¬ 
co, della semplicità di montaggio 
ed uso, appare evidente che la co¬ 
struzione di questo Kit fornirà no¬ 
tevoli ed incontestabili vantaggi a 
tutti coloro che vorranno realiz¬ 
zarlo. 
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Tiallfl aveva appena scoperto 
il nostro congelatore 


Era incredula. 

"Non ci credo”, disse. 

Le spiegammo: "Lo chiamiamo 
Congelatore. È un prodotto, 
confezionato in bomboletta aerosol, 
che ràpidamente può ridurre la 
temperatura praticamente 
di qualsiasi cosa”. 

La nostra intrepida ragazza rimase 
in silenzio, ma avevamo 
altro da aggiungere. 

"Contiene anche una sostanza 
grassa” dicemmo, "mettiamo anche 
il nostro lubrificante per 
contatti elettrici nel medesimo 
barattolo”. 

Lalla non trovò altro da obiettare. 
"Viviamo proprio in uno strano inondo” 


disse.. 

"Pensa a tutte le possibili 
applicazioni” aggiungemmo, 

'Tadattamento di interferenze, 
i cicli termici, la prova di termostati, la 

localizzazione di saldature fredde .” 

"Pensateci Voi” ella disse, 

"io me ne vado a casa”. 

Prima di andare a casa, pensateci 
un pò anche Voi. Il nostro freezer può 
risolvere anche qualche Vostro problema 
ELECTROLUBE FREEZER 


LTD 

Richiedete i prodotti Electrolube a: 
G.B.C. Italiana s.a.s. V.le Matteotti, 66 
20092 - Cinisello B. - Milano 






un televisore 
tutto vostro uk 1050 



costruitevi da soli un televisore 
da S4 M con la famosa scatola 
di montaggio High-Kit 


Questa scatola di montaggio, 

frutto della grande esperienza HIGH-KIT, 

è stata studiata e realizzata 

con l'ausilio delle tecniche più moderne. 

Possiede la rara qualità 

di soddisfare le esigenze dei tecnici 

di ogni livello, dagli amatori 

ai professionisti. L’UK 1050 grazie 

alla sua impostazione, 

costituisce inoltre uno strumento 

didattico di indubbio valore ed interesse. 



L. 42.500 


* Esclusi mobile e cinescopio. 



BANCO DIDATTICO 


I banco didattico mod. 222 
costituisce, grazie alla sua 
costruzione particolar¬ 
mente solida e compatta ed alla 
ricca dotazione di strumenti ed ap¬ 
parecchiature di qualità, un moder¬ 
no e completo laboratorio elettro¬ 
nico. 

Esso consente di effettuare, in 
maniera rapida e razionale, espe¬ 
rienze, dimostrazioni, esercitazioni 
e misure di elettrotecnica, radiotec¬ 
nica ed elettronica, nonché il col¬ 
laudo e la messa a punto di ampli¬ 
ficatori e radioricevitori. 

Il banco — fig. 1 —, realizzato 
in lamiera di ferro con verniciatura 
a fuoco, comprende, dal basso al¬ 
l’alto: 

a) Una parte inferiore, costituente 
il basamento, nella quale sono si¬ 
stemati, sulla destra del posto di 
lavoro, tre cassetti (16), contenen¬ 
ti gli elementi di circuito, i condut¬ 
tori, i telai premontati, gli strumen¬ 
ti a bobina mobile (2 voltmetri e 2 
milliamperometri) ; 


b) Un bancale, solidamente fissato 
al basamento, la cui faccia superio¬ 
re costituisce il piano di lavoro, e 
nel cui spessore è ricavato un am¬ 
pio vano porta-libri (12), dove pos¬ 
sono trovare posto i manuali di 
istruzioni, quaderni, tabelle, ecc. 

Sul davanti, a sinistra, sono siste¬ 
mati l’interruttore generale con fu¬ 
sibili (10), ed una lampada spia 
(11), che risulta accesa quando è 
chiuso l’interruttore generale ed 
indica quindi che il banco è sotto 
tensione. Alla destra sono invece 
montate due prese di corrente (13), 
per l'alimentazione di un eventuale 
saldatore o di altri apparecchi. 

All’interno del bancale, sulla fian¬ 
cata di sinistra, sono montati un 
trasformatore d’uscita a prese mul¬ 
tiple ed un altoparlante; quest’ulti¬ 
mo è posto in comunicazione con 
l’esterno a mezzo di una finestra ad 
alette (14). 

Una parte del piano di lavoro è 
asportabile, rendendo accessibile 
un supporto con telaio a cerniera, 



MOD-222 


appositamente studiato per riceve¬ 
re telaietti predisposti per eserci¬ 
tazioni di misura o di controllo su 
circuiti particolarmente complessi, 
per i quali è conveniente la realiz¬ 
zazione con elementi sciolti (per 
esempio amplificatori a diversi sta¬ 
di). 

c) Un cofanetto a leggio, nel quale 
sono alloggiati gli apparecchi di 
misura ed i generatori, che nella 
realizzazione normale prevista per 
le esercitazioni di radiotecnica ed 
elettronica sono: 

1) Generatore RF modulato a BF 
tipo 222/1; 

2) Generatore BF per onde sinusoi¬ 
dali e quadre tipo 222/2; 

3) Oscilloscopio a doppia traccia 
tipo 222/3; 

4) Analizzatore universale tipo 
222/4; 

5) Voltmetro elettronico tipo 222/5; 

6) Alimentatore per continua ed al¬ 
ternata tipo 222/6. 

Tutti gli apparecchi hanno alimenta¬ 
zione indipendente, e questo con- 
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Fig. 1*1) Generatore RF; 2) Generatore BF; 3) Oscilloscopio; 4) Spazio vuoto; 5) Voltmetro elettronico; 6) Analiz¬ 
zatore; 7) Alimentatore multiplo; 8) Boccole; 9) Antenna a stilo; 10) Interruttore rete con fusibili; 11) Lampada spia; 
12) Vano porta libri; 13) Prese luce tripolari; 14) Altoparlante; 15) Cassettiera; 16) Cassetto. 


sente di mettere in servizio sola¬ 
mente quelli che sono interessati 
alla misura od alla esercitazione in 
corso di esecuzione; essi possono 
essere facilmente estratti dalla lo¬ 
ro sede, il che consente non solo di 
sistemarli nel cofanetto in ordine 
diverso da quello indicato nella fi¬ 
gura, ma anche di utilizzarli, nel 
caso se ne presenti la necessità, 
al di fuori del banco. E’ stato inoltre 
previsto nel cofanetto uno spazio 
vuoto, chiuso con coperchio aspor¬ 
tabile, per l'eventuale aggiunta di 
altro strumento. 

Sulla sommità del cofanetto, a 
sinistra, è montata un'antenna a sti¬ 
lo, di tipo telescopico, a tre ele¬ 
menti; alla base, sempre a sinistra, 
sono sistemate delle boccole, sud¬ 
divise in tre gruppi (v. fig. 2), ed 
un deviatore. Le prime due boccole, 
contrassegnate A e T, fanno capo: 
una all’antenna a stilo, l’altra alla 
massa metallica del banco. 

Le altre cinque boccole, contras- 
segnate 7k, 2,5k, +2,5k, 5k fanno 


capo (v. fig. 2) all’avvolgimento 
primario del trasformatore di usci¬ 
ta. Col legando la boccola contras- 
segnata + alla sorgente AT (posi¬ 
tivo dell’alimentatore), si può otte¬ 
nere: 

1) fra + e 5k un’impedenza di 5.000 
fi, adatta per uno stadio finale con 
tetrodo a fascio; 

2) fra + e 7k un’impedenza di 
7.000 fi, adatta per uno stadio fina¬ 
le con pentodo; 

3) fra 2,5k e 2,5k un’impedenza di 
lO.OOOfl, adatta per uno stadio fina¬ 
le in push-pull con 10.000 fi fra 
placca e placca; 

4) fra 7k e 5k un’impedenza di 
24.000 fi; 

5) fra 2,5k e 7k adiacenti una im¬ 
pedenza di 1.200 fi. 

Le ultime tre boccole, contrasse¬ 
gnate ALT, C, RE fanno capo rispet¬ 
tivamente: 

ALT - ad un estremo della bobina 
mobile dell'altoparlante; 


C - all’altro estremo della bobina 
mobile e contemporaneamente ad 
un capo deH'avvolgimento seconda¬ 
rio del trasformatore di uscita; 

RE - ad un estremo di una resisten¬ 
za di 3 fi (valore che è equivalente 
all’Impedenza della bobina mobile). 

Infine il deviatore consente di rea¬ 
lizzare, unitamente alle tre boccole, 
le seguenti possibilità: 

1) Deviatore in posizione ALT. - il 
secondario del trasformatore di 
uscita è collegato all’altoparlante. 
Applicando un segnale al primario 
del trasformatore se ne ottiene la 
riproduzione in altoparlante, con la 
possibilità di' prelevare, fra le boc¬ 
cole C e ALT., la tensione esistente 
ai capi del secondario, per inviarla 
ad uno strumento di misura od al¬ 
l’oscilloscopio. 

Contemporaneamente, fra le boc¬ 
cole C e RE, risulta presente una 
resistenza di 3f l, che può essere 
utilizzata qualora occorra disporre 
di una resistenza equivalente, qua- 
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le carico, per trasformatori di usci¬ 
ta diversi da quello che è incorpo¬ 
rato nel banco. 

2) Deviatore in posizione RE - il 
secondario del trasformatore di u- 
scita è collegato sulla resistenza 
equivalente. Applicando un segnale 
al primario del trasformatore, non 
si ha riproduzione in altoparlante, 
pur essendo il trasformatore cari¬ 
cato con una resistenza equivalente 
alla impedenza della bobina mobile 
dell’altoparlante. Ciò rende possi¬ 
bile l’effettuazione di misure con 
strumenti o controlli all’oscillosco¬ 
pio, prelevando il segnale fra le 
boccole C e RE, ed escludendo la 
riproduzione sonora, che risulta 
particolarmente fastidiosa, quando 
si tratta di una nota acustica a fre¬ 
quenza costante. 

Contemporaneamente, fra le boc¬ 
cole C e ALT., la bobina mobile 
dell'altoparlante può ricevere un 
segnale a frequenza acustica indi¬ 
pendentemente dal trasformatore 
di uscita incorporato nel banco. 

Per le esercitazioni il banco è 
corredato di: 

N. 1 manuale di istruzioni circa l'im¬ 
piego del banco e delle apparec¬ 
chiature, oltre a nozioni di elettro- 
tecnica ed elettronica, con grafici 
e tabelle; 

N. 1 manuale comprendente un cor¬ 
so di esercitazioni pratiche (circa 
200), in cui sono riportati, per ogni 
esperienza, lo schema elettrico, le 
modalità di esecuzione, l’elenco dei 
materiali occorrenti; 

N. 1 serie di elementi di circuito 
(oltre 100) costituiti da condensa- 
tori, resistori, diodi, tubi elettroni¬ 
ci, transistori, interruttori, deviato¬ 
ri, lampadine, induttanze, zoccoli, 
ecc., rigidamente fissati su basette 
di materiale plastico, e collegati a 
terminali di uscita. Ogni elemento 
è contraddistinto con un numero 
progressivo. 

N. 1 serie di materiali vari, quali: 
potenziometro tarato, condensatore 
variabile tarato, trasformatore com¬ 
ponibile a diversi rapporti di tra¬ 
sformazione, ago magnetico, ma¬ 
gnete, ecc.; 

N. 1 serie di telaietti predisposti, 
per le esercitazioni, su circuiti par¬ 
ticolarmente complessi, quali: am¬ 


plificatore BF a tubi elettronici, 
amplificatore a BF a transistori', sin¬ 
tonizzatore AF con stadi di MF e di 
rivelazione; 

N. 1 serie di cavetti di collegamen¬ 
to, di varie lunghezze e completi di 
capicorda a molla; 

N. 2 voltmetri portatili, a diverse 
portate, montati in custodia di ma¬ 
teriale plastico; 

N. 2 milliamperometri portatili, a 
diverse portate, montati in custo¬ 
dia di materiale plastico. 

La realizzazione dei circuiti viene 
effettuata sopra il piano di lavoro; 
il collegamento fra i diversi ele¬ 
menti di circuito è ottenuto per 
mezzo dei cavetti in dotazione. 
L'aderenza degli elementi di circui¬ 
to al piano di lavoro è assicurata 
da magneti permanenti, contenuti 
nelle basette di plastica. I cavetti 
devono essere scelti sempre di lun¬ 
ghezza minima possibile, sia per 
consentire una chiara visione dello 
schema, sia per evitare eventuali 
accoppiamenti dannosi. 

Gli elementi di circuito, i mate¬ 
riali vari, gli strumenti portatili, i 
collegamenti sono alloggiati in ap¬ 
positi scompartì predisposti nei tre 
cassetti del banco. 

Ogni schema, riportato nel ma¬ 
nuale è stato appositamente studia¬ 
to in base al materiale a disposi¬ 
zione ed accuratamente sperimen¬ 
tato in laboratorio in modo da assi¬ 
curare la perfetta rispondenza con 
i risultati indicati; ogni esercitazio¬ 
ne, oltre all'elenco dei materiali e 


degli strumenti occorrenti per rea¬ 
lizzare il circuito, riporta tutte le 
indicazioni necessarie per una cor¬ 
retta esecuzione, nonché ogni even¬ 
tuale richiamo teorico utile per la 
perfetta comprensione degli scopi 
dell’esercitazione e per la corretta 
interpretazione dei risultati otte¬ 
nuti. 

Naturalmente le esercitazioni 
raccolte nel manuale sono limitate 
alla dimostrazione dei fenomeni di 
maggiore interesse, o dei principi 
fondamentali dell'elettronica e del¬ 
la radiotecnica; tuttavia la ricca do¬ 
tazione di materiali, attrezzature e 
strumenti consente di eseguire un 
gran numero di altre esercitazioni 
oltre a quelle indicate. Inoltre il 
banco può essere utilizzato anche 
per eseguire esperienze e misure 
di altre materie, quali: televisione, 
microonde, telefonia, nucleonica, 
servomeccanismi, ecc.; ciò può es¬ 
sere facilmente realizzato sosti¬ 
tuendo gli apparecchi inseriti nel 
cofanetto con altri adatti allo scopo. 

Le esercitazioni raccolte nel ma¬ 
nuale oltre che con i componenti 
forniti col banco possono essere 
realizzate anche con altri compo¬ 
nenti di uguali caratteristiche, in 
modo da permettere esercitazioni 
parallele di più allievi. 

Questo tipo di esperienza riveste 
un notevole valore didattico in 
quanto consente ad ogni allievo di 
completare e verificare ogni realiz¬ 
zazione, senza dover assistere sola¬ 
mente a ciò che realizza il profes¬ 
sore. 
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Per facilitare quanto sopra, per 
un gran numero delle possibili eser¬ 
citazioni, THIGH-KIT in collabora¬ 
zione con l'organizzazione G.B.C., 
presso la quale è reperìbile anche 
il banco didattico mod. 222, sta por¬ 
tando a termine lo studio di alcune 
confezioni contenenti tutto l'occor¬ 
rente per le esercitazioni stesse. In 
pratica, per le esperienze basate 
sull'impiego di transistori l’HIGH- 
KIT ha in programma la realizza¬ 


zione di un Kit contenente, oltre ai 
componenti necessari, la famosa 
piastra per circuiti sperimentali 
«S-DeC» - UK/5000 che consente 
la pratica e veloce realizzazione di 
circuiti transistorizzati. Per quanto 
concerne invece la realizzazione di 
circuiti impieganti tubi elettronici, 
l'HIGH-KIT conta di poter fornire 
quanto prima una confezione com¬ 
prendente, oltre ai componenti ed 


agli appositi zoccoli per valvole, 
una basetta porta componenti 
«Montaflex» particolarmente adatta 
allo scopo. 

Concludendo questa presentazio¬ 
ne riportiamo qui di seguito quattro 
delle possibili esperienze realizza¬ 
bili col banco didattico mod. 222 
della UNAOHM così come sono 
presentate nel manuale di eserci¬ 
tazioni pratiche del banco stesso. 


DUPLICATORE DI TENSIONE 
AD UNA SEMIONDA 


ESERCITAZIONE 
N. 98 



La figura riporta lo schema di un duplicatore di tensione 
ad una semionda. 

Durante una semialternanza della tensione di ingresso 
Vi — 2 V, la corrente circola attraverso il dìodo DI, nel 
senso indicato dalle frecce continue, e carica il condensa¬ 
tore CI, fra le cui armature si stabilisce una d.d.p., V c , che 
risulta all’incirca uguale a V i( cioè a 2 V. 

Durante la successiva semialternanza V c viene ad essere 
in fase con V it cosicché al circuito risulta applicata una 
tensione V 2 = V c -f Vi = 4 V. La corrente, come indicato 
dalle frecce a tratti, circola ora attraverso il diodo D2, 
e carica il condensatore C2, fra le cui armature si stabi¬ 
lisce una tensione di uscita V y che risulta all’incirca uguale 
a V 2 , cioè a 4 V, come sì può leggere sulla scala del volt- 
metro V, collegato in parallelo a C2. 

Con questo circuito si ottiene quindi all’uscita una ten¬ 
sione doppia di quella applicata all'entrata 

Collegando l'ingresso orizzontale dell'oscilloscopio ai capi 
del voltmetro, sullo schermo è possibile verificare che il 
circuito raddrizza una sola semionda. 

N.B. - Le frecce indicano il senso convenzionale della 
corrente. 


QUANTITÀ’ 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

RIFERIMENTO 


QUANTITÀ’ 

DENOMINAZIONE 

VALORE 

RIFERIMENTO 

2 

Dìodi al germanio 

OA 85 

EC 22 


2 

Diodi al germanio 
(DI - D2) 

OA 85 

EC 22 

2 

Condensatori {CI - C2) 

32 uF 

EC 18 


2 

Condensatori elettrolitici 



1 

Voltmetro a bobina 





(CI - C2) 

32 uF 

EC 18 

mobile (V) 

10 Vcc. 

EC 81 


1 

Voltmetro a bobina 
mobile (V) 

10 Vc.c. 

EC 81 


1 

Alimentatore (sez. E] 

2 Vc.a, 

222/6 


1 

Alimentatore (sez. E) 

2 Vc.a. 

222/6 


DUPLICATORE DI TENSIONE 
A DUE SEMIONDE 


ESERCITAZIONE 
N. 99 



La figura riporta lo schema di un duplicatore di tensione 
a due semionde. 

Durante una sernialternanza della tensione di ingresso 
Vi = 2 V, la corrente circola attraverso il diodo DI, nel 
senso indicato dalle frecce continue, e carica il condensa¬ 
tore CI, fra le cui armature si stabilisce una d.d.p. V lt che 
risulta uguale a V ; , cioè a 2 V. 

Durante la successiva semialternanza la corrente circola 
attraverso il diodo D2, nel senso indicato dalle frecce a 
tratti, e carica il condensatore C2, fra le cui armature si 
stabilisce una d.d.p. V 2 , che risulta uguale a Vi ed a V,, 
cioè a 2 V. 

Poiché CI e C2 sono in serie fra loro, fra i punti A e B 
del circuito si ottiene una tensione di uscita V, = V, -f 
-f V 2 = 2 + 2 = 4 V, cioè il doppio della tensione di 
ingresso V ; , come risulta dalla lettura del voltmetro V. 

N.B. - Le frecce indicano il senso convenzionale della 
corrente. Collegando all’Ingresso Verticale dell'oscil¬ 
loscopio i capi del voltmetro, è possibile verificare 
che il circuito raddrizza entrambe le semionde della 
tensione applicata. 
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POLARIZZAZIONE DELLA BASE 
DI UN TRANSISTOR PNP 
SENZA STABILIZZAZIONE 


ESERCITAZIONE 
N. 113 



QUANTITÀ 1 


DENOMINAZIONE 


Condensatori elettrolitici 
[CI - C2) 

Resistore [RI] 

Resistore (R2) 

Transistor (T) 

Voltmetro elettronico (VI) 
Analizzatore universale (V2) 
Generatore di onde 
sinusoidali 
Oscilloscopio 
Alimentatore (sez. D) 


VALORE 


RIFERIMENTO 


10 nF 

E C 16 

0,33 MSI 

E C 61 

4700 SI 

EC 54 

OC 71 

EC 64 

1,5 Vc.c. 

222/5 

3 Vc.c. 

222/4 


222/2 


222/3 

4,5 Vc.c. 

222/6 


Un transistor PNP deve avere la base negativa in con¬ 
fronto all'emettitore, in modo che verso di essa si diriga 
una corrente di cavità, che verranno poi attratte dal collet¬ 
tore, cui è applicata una tensione molto più negativa. 

Lo schema illustra il metodo più semplice di polarizza¬ 
zione, nel montaggio ad emettitore comune: il resistore RI, 
percorso dalla corrente di base, determina la necessaria 
caduta di tensione. Il valore di RI si calcola con la relazione: 

Vcc 4.5 

RI = - = - = 330.000 fi circa 

- I B 13,5 X IO' 6 

dove V cc è la tensione di alimentazione, e l B la corrente di 
base rilevata dalle caratteristiche in corrispondenza della 
tensione di colletore — V CE . Nel nostro caso — V CE — 2 V, 
l B = , 13,5 X IO' 6 A, -V BE = 0,2 V. 

Effettuata la lettura degli strumenti, si collega l'ingresso 
del circuito al generatore di onde sinusoidali, predisposto 
per uscita di 10 mV, alla frequenza di 1000 c/s; i punti A e M 
vanno, al solito, all'ingresso verticale ed alla boccola di 
massa dell'oscilloscopio. Risulta che la tensione di polarizza¬ 
zione V BE non varia per effetto del segnale, e che la forma 
d’onda all’uscita è sinusoidale. Se invece si aumenta il 
segnale d’ingresso, la tensione di polarizzazione diminuisce 
e la forma d’onda risulta notevolmente distorta. 

N.B. - V, deve assorbire una corrente trascurabile, per non 
aumentare la corrente in RI; occorre quindi un volt- 
metro elettronico, ad alta impedenza d’ingresso. 


POLARIZZAZIONE DELLA BASE DI UN 
TRANSISTOR PNP STABILIZZATA 
CON CONTROREAZIONE 


ESERCITAZIONE 
N. 114 



QUANTITÀ’ 


DENOMINAZIONE 


Condensatori 
elettrolitici (CI - C2) 
Resistore (RI) 

Resistore fR2) 

Transistor (T) 

Voltmetro elettronico (VI) 

Analizzatore 

universale (V2) 

Generatore di onde 
sinusoidali 
Oscilloscopio 
Alimentatore (sez. D) 


VALORE 


RIFERIMENTO 


10 m-F 

EC 16 

0,33 Mf2 

EC 61 

3000 fi 

EC 52 

OC 71 

EC 64 

1,5 Vc.c. 

222/5 

10 Vc.c. 

222/4 


222/2 


222/3 

4,5 Vc.c. 

222/6 


Nello schema il resistore RI, anziché alla sorgente, come 
nel caso precedente, è collegato al collettore: in questo 
modo ogni aumento della corrente di collettore l c provoca 
una diminuzione della tensione di collettore V CE , e quindi 
una diminuzione della polarizzazione della base; ne segue 
la diminuzione della corrente di base l B che tende a far 
diminuire la corrente di collettore. Si ha pertanto una rea¬ 
zione che tende ad opporsi alla variazione originaria di l c , 
che viene parzialmente compensata. Il valore di RI si calcola 
con la relazione: 


RI - 


Ve, 


Ib 


9,5 X 10- 


= 330.000 fi circa. 


(Nel caso in esame l c = 0,5 mA. e quindi V CE — V cc — 
— R2I C = 4,5 — 1,5 — 3 V). Si ottiene così la stabilizzazione 
automatica del pùnto di lavoro del transistor e quindi della 
temperatura di funzionamento. 

Il sistema è migliore del precedente, ma assieme alla 
controreazione in corrente continua, è presente anche una 
reazione in corrente alternata che riduce il guadagno dello 
stadio. (A questo si può ovviare dividendo RI in due parti, 
e collegando il punto centrale a massa con una capacità). 

Come nel caso precedente, collegando l’ingresso ad un 
generatore di onde sinusoidali e l’uscita ad un oscilloscopio, 
si può controllare l’effetto del segnale in entrata sulla 
tensione di polarizzazione o sulla forma d’onda. 
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IMPIANTO 

COMPLETO 


24 W 


le miglior) 
prestazioni 
non sono sempre 
le più care! 


1 cambiadischi stereo 

«ELAC 161» 
4 velocità - motore sincrono a 2 poli 
cod. G.B.C. RA/0430-00 

1 amplificatore stereo 

Potenza d’uscita musicale per canale: 12 W 
Risposta di frequenza: 
20 20.000 HZ ± 1 dB 

Sensibilità: 200 mV 
Impedenza: 8 $1 
cod. G.B.C. ZA/0805-00 

2 diffusori 

Potenza nominale: 10 W 
Campo di frequenza: 30 15.000 Hz 

Impedenza: 8 £2 
cod. G.B.C. AA/5700-00 


Richiedetelo presso tutte le Sedi G.B.C. 









IL NUOVO 
RADIOTELEFONO 
"SONY" ICB-160 


ra le varie apparecchiature 
recentemente presentate 
dalla SONY sui mercati 
mondiali, è certamente degna di 
nota anche la più piccola e razio¬ 
nale realizzazione in fatto di radio- 
telefoni destinati ad impieghi non 
professionali. 

Tutte le apparecchiature di que¬ 
sto tipo sono solitamente concepite 
in modo da occupare uno spazio mi¬ 
nimo e da presentare un peso as¬ 
sai ridotto, pur consentendo di ef¬ 
fettuare comunicazioni via radio a 
distanze relativamente notevoli. Te¬ 
nendo perciò fede ai suddetti prin¬ 
cipi, la SONY ha realizzato questo 
modello superando la maggior par¬ 
te dei tipi attualmente disponibili 
in commercio, sia in fatto di carat¬ 
teristiche tecniche e meccaniche, 
sia dal punto di vista delle presta¬ 
zioni. 

La foto accanto al titolo illustra 
l’aspetto del rice-trasmettitore, le 
cui caratteristiche principali posso¬ 
no essere così riassunte: 
Frequenza di funzionamento: 
disponibile a scelta nei valori di 
27,040 - 27,080 - 27,112 - 27,144 
MHz 

Antenna: telescopica con sviluppo 
massimo di cm 109 


Sistema di comunicazione: ad una 
via, con pulsante «parla-ascolta» 
Altoparlante/microfono: magneto- 
dinamico, mm 40x28, imp. 8 fi. 

Sezione trasmettitore 

Potenza di trasmissione: 100 mW 
Circuito oscillante: con controllo a 
cristallo 

Consumo di corrente: 38 mA (sen¬ 
za modulazione) 

Portata: 

in città da 0,5 ad 1 km 

in periferia da 4 a 5 km 

in zona aperta da 10 a 20 km 
N.B.: Nelle zone in cui il traffico 
automobilistico è intenso, il 
rumore dovuto all’irradiazio¬ 
ne da parte degli impianti di 
accensione dei motori a scop¬ 
pio può interferire con le ra¬ 
dio-comunicazioni, e ridurne 
la portata. 

Sezione ricevitore 

Circuito: supereterodina, con con¬ 
trollo a cristallo 

Sensibilità: 0,8 pV (per uscita di 
10 mW) 

Uscita B.F.: 95 mW (indistorta) 

160 mW (massima). 
Consumo di corrente: 11 mA in as¬ 
senza di segnale 



Antenna 

telescopica 


-I 

ÌLI 




Vite di fissaggio 
con sigillo 
di garanzia 


Batteria 


Ili 


SONY 


Manopola di 
controllo 
del volume 

Piastrina 

Interruttore 
automatico 
di accensione 



Pulsante 
di arresto 


Involucro esterno 
scorrevole «_ 



Caratteristiche generali 

Dimensioni: 44 x 162 x 28 mm 
Batteria: da 9 V - fornita a corredo, 
del tipo usato nei ricevitori ta¬ 
scabili. 

Questo minuscolo rice-trasmet- 
titore è caratterizzato da prestazio¬ 
ni assai elevate grazie all'impiego 
di un circuito integrato di tipo par¬ 
ticolare, dalla massima facilità di 
impiego, é dalla disponibilità nella 
versione anti-pioggia, impiegando 
un altoparlante insensibile all’umi- 
dità. 

La figura 1 ne illustra l’aspetto 
dopo l'estrazione dell'involucro 
esterno, onde metterne in evidenza 
alcuni particolari. Alla figura 2 esso 
è invece illustrato nella sua nor¬ 
male posizione di lavoro, in quanto 
— estraendolo solo in parte dall’in¬ 
volucro, se ne determina l’accen¬ 
sione, e — nel medesimo tempo — 
si rendono accessibili il controllo 
di volume e l'unità altoparlante- 
microfono. 

Per l’installazione della batteria, 
o per la sua sostituzione, proce¬ 
dere come segue: 

1 - Far scorrere l'involucro ester¬ 

no verso il basso, fino al punto 
di arresto (vedi figura 3). Pre¬ 
mere quindi il pulsante di ar¬ 
resto, ed estrarre compieta- 
mente l'involucro. 

2 - Collegare la batteria nel modo 

illustrato alla figura 4 (atten¬ 
zione alla polarità dei due con¬ 
tatti), e sistemarla quindi nella 
sua sede. 

3 - Fare attenzione affinché i ter¬ 

minali della batteria non re¬ 
stino al di fuori dello scompar¬ 
timento. 

4 - Rimettere al suo posto l’invo¬ 

lucro esterno. Il lato dell’alto¬ 
parlante deve essere rivolto 
verso la parte frontale dell’in¬ 
volucro. 

La batteria usata per l’alimenta¬ 
zione del rice-trasmettitore consen¬ 
te una durata di circa 8 ore in fun¬ 


zionamento continuo, ed una durata 
notevolmente maggiore con un uso 
intermittente. Di conseguenza, ad 
evitare che la batteria si scarichi 
inutilmente, è necessario chiudere 
completamente l'involucro nei pe¬ 
riodi di tempo in cui l'apparecchio 
non viene usato. Si rammenti che 
— quando la batteria è parzialmen¬ 
te scarica — la riproduzione diven¬ 
ta rumorosa ed occorre pertanto 
sostituirla. 

La figura 5 illustra la posizione 
del pulsante di arresto, mediante 
il quale è possibile liberare l'invo¬ 
lucro per estrarlo completamente. 
Per trasmettere ... 

Non appena l’apparecchio viene 
messo in funzione estraendone in 
parte l’involucro, l’altoparlante pro¬ 
duce un tipico soffio che denuncia 
il funzionamento del ricevitore. Per 
commutarne il circuito predispo¬ 
nendolo per la trasmissione, è 
quindi sufficiente esercitare una 
lieve pressione sul pulsante «par- 
la-ascolta». 

Parlare con voce normale, tenen¬ 
do il microfono alla distanza di cir¬ 
ca 10 cm dalle labbra. Si rammenti 
che — se si parla nel microfono 
con voce troppo forte — la rice¬ 
zione risulta certamente distorta. 
Per ricevere ... 

Per riportare l'apparecchio alle 
condizioni dì ricezione, basta to¬ 
gliere la pressione dal pulsante 
«parla-ascolta». Naturalmente, la 
ricezione avrà luogo solo se qual¬ 
cuno parla nell’altro trasmettitore 
col quale si comunica. 

Per adattare il volume di ripro¬ 
duzione alla distanza ed alla pro¬ 
pria sensibilità, agire sull'apposita 
manopola visibile alla figura 2. Il 
volume aumenta ruotando questa 
manopola in senso anti-orario, os¬ 
sia verso il basso, nella direzione 
indicata dal segno a triangolo. 

Per evitare confusioni durante 
ogni comunicazione, è utile avver- 
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Vite di 
fissaggio 
con sigillo 
di garanzia 



fìg. 7 


tire il corrispondente, con la pa¬ 
rola «fjasso», che si è finito di 
parlare e che si passa all'ascolto. 
Se si intende chiudere la comunica¬ 
zione occorre invece dire «passo e 
chiudo». 

Evitare nel modo più assoluto di 
esporre l'apparecchio a tempera¬ 
ture e ad umidità eccessive. Per 
ottenere il massimo rendimento, 
l’antenna deve essere estratta per 
tutta la sua lunghezza, facendo però 
attenzione a non piegarla ed a non 
romperla. 

Per aumentarne la scorrevolezza 
e la durata, è consigliabile — di 
tanto in tanto — lubrificarla con 
poche gocce di olio anticorrosivo 
ai siliconi. Ciò, soprattutto se l’ap¬ 
parecchio viene usato al mare o 
in alta montagna. 

Per pulire l’esterno dell'involu¬ 
cro, usare semplicemente un panno 
morbido ed asciutto. 

Questo rice-trasmettitore, per il 
cui uso è indispensabile essere in 
possesso di speciale licenza mi¬ 
nisteriale, è particolarmente utile 
in diverse occasioni. E’ un attraente 
giocattolo per i bambini, ed è pre¬ 
zioso al mare in occasione di brevi 
gite in barca o in motoscafo, per 
comunicare con chi è rimasto sulla 
spiaggia. E 1 inoltre assai utile agli 
installatori di antenne, per comu¬ 
nicare con chi si trova in prossi¬ 
mità del ricevitore onde regolare 
l’orientamento nel modo più oppor¬ 
tuno. 

Come radiotelefono a portata li¬ 
mitata è inoltre assai utile a chi 
lavora in prossimità del proprio 
domicilio, ai geometri, ai capoma- 
stri, agli installatori di impianti di 
varia natura, ecc. 

Se trattato con la dovuta caute¬ 
la, è uno strumento che potrà fun¬ 
zionare senza incertezze di sorta 
per molti anni. 


Perché 

usare 

un aspirapolvere 
per dissaldare 



quando 
potete usare 
un dissaldatore 



ERSA 698 Wertheim/Main 
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BREVETTI 


Chi desidera copia dei presenti brevetti può acquistarla presso 
l’Ufficio Tecnico Internazionale Brevetti ING. A. RACHEU & C. 
Viale San Michele del Carso, 4 MILANO - Tel. 468914 - 486450. 



n. 798753 

Procedimento per la produzione di imma¬ 
gini fotografiche a colori mediante il pro¬ 
cesso di sbianca dei colori all’argento. 
Agfa Gevaert 


n. 798762 

Motore ad induzione con indotto in corto 
circuito. 

Transelektro Magyar 


n. 798782 

Dispositivo di osservazione o di fotografia 
in spazi chiusi. 

Commissariat a l'Engine Atomique 


n. 798806 

Dispositivo di spostamento per apparecchi 
ottici particolarmente adatto per obiettivi 
a focale variabile. 

Scheider und Co 


n. 798822 

Apparecchio elettrico ad alta reazione par¬ 
ticolarmente adatto per tubo a raggi X 
con schermatura elettrica. 

N. V. Philips Gloeilampenfabriken 


n. 798916 

Sistema di controllo, parti dello stesso 
e simili. 

Robertshaw Controls 


n. 798943 

Sistema di comando e di controllo. 
Automatic Electric Ine., a Nothlake 


n. 798993 

Materiale fotosensibile a strati. 
Fuji Shashin Film. 


n. 799055 

Sistema demodulatore fm. 

The Magnavox Co a Fort Wayne 


n. 799056 

Perfezionamento nei sistemi di comunica¬ 
zione radio a lungo raggio. 

North American 


n. 799061 

Dispositivo per fornire promemoria visivi 
ed altre indicazioni. 

E.L.B.E. Exeter a Exeter Devon G.B. 


n. 799062 

Transistor ad effetto di campo di tipo a 
più elettrodi di controllo isolato e relativi 
circuiti di impiego. 

Matsushita Electronics a Osaka 


n. 799065 

Interruttore Q a laser. 
Hughues Aircraft 


n. 799077 

Motore alternativo a corrente continua. 
Mathew Joseph Warren a Mobile Alabama 


n. 799083 

Perfezionamento nei generatori di corrente 
alternata. 

The English Electric 
n. 799090 

Sistema ed apparecchiatura perfezionati 
per la trasmissione a distanza su filo. 
Communications Patents Ltd a Londra 


n. 799092 

Perfezionamenti nei cambiadischi. 
N.V. Philips Gloeilampenfabrik 


n. 799096 

Trasmissione meccanica adatta per con¬ 
tatori di energia elettrica. 

The English Electric 


n. 799106 

Apparecchio per la regolazione continua 
di grandezze elettriche mediante induzione 
variabile. 

Transee-lektro Magyar Villamosaagi 


n. 799133 

Apparecchio per eseguire copie con il 
procedimento elettrofotografìco. 
Addressograph Multigraph 
a Mount Prospect 
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Le relative risposte, per metterà o pubblicate in questa rubrica ad insindacabile giudizio della redazione, saranno date secondo 
l’ordine dì arrivo delle richieste stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’urgenza non possono essere prese in considerazione. 

Le domande avanzate dovranno essere accompagnate dall’importo di lire 2.000 anche in francobolli a copertura delle spese postali 
o di ricerca, parte delle quali saranno tenute a disposizione del richiedente in caso non ci sia possibile dare una risposta 
soddisfacente. 


Sig. BERTONI N. - Alessandria 

Stazioni ad onda corta nel Perù. 

I concessionari di stazioni radiofoniche 
ad onde corte nel Perù superano i 250 per¬ 
tanto non ci è possibile indicarle i rela¬ 
tivi indirizzi. 

Pensiamo che notizie al riguardo potrà 
ottenerle dai seguenti enti: 

Organismo Regional Boi iva ria no de Air 
(O.R.B.O.) Colmena, 624 Lima - Perù 
Associ acion Nacional de Radio a me isoras 
del Perù, Av. Tacna 542 Lima - Perù 
Junta Permanente de Telecomunicaciones 
- Esq. Garzilazo de la Vega y 28 de Julio - 
Lima - Perù. 

La stazione francese da Lei udita sulla 
frequenza di circa 3385 kHz probabilmen¬ 
te appartiene alla Guiana Francese e pre¬ 
cisamente Cayenne. Essa annuncia: lei 
Cayenne, Office de Radiodiffusione Télévi- 
sion Frangaise. 

L’elenco delle emissioni effettuate dalle 
stazioni sovietiche può chiederlo diretta- 
mente al seguente indirizzo: Radio Mo - 
skva, Mosca (URSS). 

Sulla gamma di 4025 non esistono emit¬ 
tenti radiofoniche italiane: probabilmente 
Lei avrà udito un’onda spuria oppure 
un'onda di combinazione. 

Sig. ZANASI G. - Savona 

Alimentatore con controllo di tensione e 
di corrente. 

La figura 1 si riferisce ad un interes¬ 
sante alimentatore il quale consente di 
regolare tanto la corrente quanto la ten¬ 
sione. 

Se al suo ingresso viene applicata una 
tensione dell’ordine di 17 V la tensione di 


uscita può essere regolata tra 1,5 V e 12 V 
mentre a sua volta la corrente può essere 
regolata tra 16 e 300 mA . 

La resistenza termica per il dissipatore 
di calore del transistore BD 109 deve es¬ 
sere di 15 Q C/W. 

I valori dei vari componenti sono stati 
indicati direttamente sullo schema elettri¬ 
co. 


Nel prototipo di questo alimentatore so¬ 
no stati utilizzati transistori della Siemens. 

Sig. RESTA A. - Napoli 

Scatole di montaggio. 

Evidentemente se Lei fosse un assiduo 
lettore delle nostre riviste, come afferma, 
non Le dovrebbe essere sfuggito il fatto 
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che da molto tempo in ogni numero di 
SELEZIONE RADIO TV e di SPERIMENTARE, 
pubblichiamo la descrizione completa di 
una o due scatole di montaggio della 
serie HIGH-KIT. 

Queste scatole di montaggio, come Lei 
desidera, consentono di realizzare gradual¬ 
mente e con una spesa assai modesta la 


attrezzatura necessaria per impiantare un 
laboratorio, oltre ad altri apparecchi della 
massima utilità che aiutano sovente a ri¬ 
solvere dei problemi che talvolta possono 
sembrare insolubili. 

Le scatole HIGH-KIT, che sono distribui¬ 
te dalla G.B.C., sono complete di tutti i 
componenti indispensabili per il montag¬ 


gio, compresi i conduttori per effettuare 
eventuali collegamenti ed il circuito stam¬ 
pato, oltre ad istruzioni molto dettagliate 
comprensive delle riproduzioni fotografica 
e serigrafica della piastrina del circuito 
stampato stesso , 

Come può rilevare dal listino che abbia¬ 
mo provveduto a farle inviare a parte di 
questa serie fanno parte molti strumenti 
di misura come capacimetro a ponte, gene¬ 
ratore ad alta e bassa frequenza, Sweep-Tv 
millivoltmetro, signal-tracer, wattmetro, 
una vastissima serie di alimentatori stabi¬ 
lizzati, carica batterie, amplificatori di bas¬ 
sa ed alta frequenza, temporizzatori, rice¬ 
vitori, trasmettitori ed altri numerosi ap¬ 
parecchi . 

Altri montaggi di notevole interesse 
sono attualmente in preparazione, come ad 
esempio un tasto elettronico, un organo 
elettronico di grande classe, rice-trasmet- 
titori per radio comando proporzionale ecc. 


Sig. BERARDI N, - Roma 

Forma d’onda di segnali ripetitivi. 

Fra le apparecchiature più moderne che 
rispondano ai requisiti da Lei richiesti si 
può annoverare il rivelatore BOXCAR mo¬ 
dello 415/425A costruito dalla BROOKDEAL 
rappresentata in Italia dalla ditta Ing. M. 
Vianello, Via L. Anelli 13 Milano. 

Si tratta di uno strumento di correla¬ 
zione, il cui schema a blocchi è mostrato 
in figura 2, basato sulla tecnica di cam¬ 
pionamento (sampling) che serve a rive¬ 
lare per l’appunto la forma d'onda dei se¬ 
gnali ripetitivi che sono coperti dal ru¬ 
more, quando sia disponibile un riferi¬ 
mento coerente con la cadenza di ripeti¬ 
zione del segnale stesso. Esso utilizza una 
gate (cioè una porta) che viene aperta per 
campionare una piccola porzione della for¬ 
ma d’onda di ogni ciclo. Questa informa¬ 
zione media così ottenuta consente di 
avere all'uscita il valore medio della por¬ 
zione della forma d’onda che è stata cam¬ 
pi onata. 

Il campionamento è ritardato progressi¬ 
vamente, rispetto aj segnale di riferimen¬ 
to, ad ogni ciclo successivo e pertanto si 
ottiene una rappresentazione a due dimen¬ 
sioni della completa forma d'onda, che 
può essere rappresentata su un registra¬ 
tore X - Y. Questo apparecchio, in con¬ 
siderazione delle sue doti di alta linearità, 
viene anche impiegato per registrare for¬ 
me d'onde libere da rumore. 

Il BOXCAR pertanto, è molto utile per 
effettuare le misure di laboratorio da Lei 
desiderate, tanto più che permette anche 
di esaminare la forma impulsiva e la bru¬ 
sca variazione di un segnale oltre alle 
normali onde sinusoidali. Esso quindi, è 
anche indicato per eseguire misure di de¬ 
cadimento di eccitazione dei Laser, per 
misurare i tempi di rilassamento degli spa¬ 
zi intermolecolari, i decadimenti di fluore¬ 
scenza ecc. 

Il BOXCAR è costituito da due unità 
ed il suo costo si aggira sulle 650 lire 
sterline. 





. SCÀN DELAY >.f NtRATOfl 

TYPC 425 A 




Fig. 3 - Vista frontale del misuratore di correlazione BOXCAR modello 415/425A. 
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In questo numero continuiamo la pubblicazione, iniziata sul 
numero 3-1970, di alcuni circuiti fondamentali di un certo 
numero di transistor, che riteniamo possano interessare la 
quasi totalità dei nostri Lettori. 

Per maggior chiarezza questi schemi vengono pubblicati, 
suddivisi in gruppi, secondo il seguente ordine: 

— Amplificatori per deboli segnali A.F. 

— Amplificatori R.F. e I.F. 

— Amplificatori di potenza A.F. 

— Convertitori 


Ogni schema è valido solamente per i valori specificati di 
impedenza di entrata e di carico. 

Elenco delle abbreviazioni usate: 


A.G.C. 

Ampi. 

Ant. 

Cath. pict. 

Chan 

C n 

Conv. 

C P 


controllo automatico di guadagno 

amplificatore 

antenna 

tubo catodico 

canale 

condensatore di neutralizzazione 
convertitore 

condensatore di padding 


d t distorsione armonica totale 

\ ? corrente di collettore 

jU massima corrente dì collettore 

I cr corrente di collettore di riposo 

l e corrente di emettitore 

I }n corrente del segnale di entrata 

IF media frequenza 

IFT trasformatore I.F. 

Mix miscelatore 

Omitted omissis 
Ose oscillatore 

P in potenza del segnale di entrata 

R l resistenza totale di carico di ohm 

R s resistenza c.c. dell’avvolgimento secondario 

R sp resistenza c.c. dell’altoparlante 

V in tensione del segnale d’entrata 

Z c impedenza di collettore 

Z cc impedenza collettore-collettore 

Z in impedenza d’entrata 

Z m impedenza del microfono 

Z t impedenza della cuffia 


AMPUFICATOR 
R.F. E I.F. 
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In questo numero continuiamo la pubblicazione, iniziata sul 
numero 3-1970, di un notevole numero di schemi d'impiego 
di valvole elettroniche, sia europee che americane, per radio 
ed amplificatori e di alcuni dati riguardanti i tubi a raggi 
catodici per TV ed oscillografi. 

Questi schemini illustrano in forma elementare le caratteri¬ 
stiche tecniche più importanti e per quale applicazione ogni 
valvola è stata progettata. 

Per maggior chiarezza i vari tipi di valvole vengono pubbli¬ 
cate suddivise in gruppi, secondo il seguente ordine: 

— Tyratron 

— Diodi raddrizzatori e rivelatori 

— Triodi 

— Tetrodi e pentodi 

— Valvole di potenza 

— Convertitori di frequenza 

— Valvole multiple 

— Tubi a raggi catodici 

Le caratteristiche riportate sono quelle ricavate, in gene¬ 
rale, sulla base delle tensioni anodiche di 250 V per le 
valvole impiegate solitamente in c.a. a 90 V per quelle previste 
per alimentazione in c.c. 

Le uniche eccezioni riguardano valvole in cui la tensione 
anodica ammissìbile è inferiore ai citati 225 e 90 V e quelle 
in cui la Casa costruttrice indica dati riferiti ad una tensione 
diversa 

Elenco delle abbreviazioni usate 

tensione di alimentazione in volt 

a. corrente di riscaldamento in ampere 

b. corrente anodica e di griglia schermo 
in milli-ampere 

tensione di segnale in volt (valore effettivo) 
resp. tensione alternata da raddrizzare 
resistenza di carico in kohm e potenza d'uscita 
in watt 

amplificatore di tensione 
regolazione automatica di volume 
diodo economico in generatori a deflessione 
per TV 

distorsione totale con valore dato in Vo. 
tensione molto elevata per tubo di riproduzione 
in connessioni TV 
corrente anodica 

valore di picco della corrente anodica 
corrente continua da fornirsi dal diodo 
corrente di griglia schermo 



A 

AVR 

BOOSTER 


d 

EHT 

la 

lap 


k 

M 

mA . 

Pa (W.) 
Po 

R j 

Raa 

Req 

Rgi 

Rgl 

Rg2 

Ri 

Rk 

R, 

S 

S c 

S H 

Sp 

S T 

Sre 

V 

v a 

Va inv p 

v b 

v d 

V g . 

v gl 

Vg3 

v g4 

Vo 

Vo ma x 

W 

W a (Pa) 


piA 

M'g 2 gì 


n 


corrente catodica (l a 4- l g2 ) 

k n (iooo n) 

Mn (i.ooo.ooo n) 

milliampere (0,001 ampere) 

dissipazione anodica 

potenza d'uscita 

resistenza di carico anodica 

resistenza di carico anodica (da placca a placca) 

per l’impiego in «push-pull» 

resistenza equivalente di rumore alla griglia 

di comando 

resistenza di griglia di comando 

resistenza di griglia di comando della prossima 

valvola 

resistenza di griglia schermo 

resistenza interna 

resistenza catodica 

resistenza totale di alimentazione 

pendenza 

pendenza di conversione 
pendenza di heptodo 
pendenza di pentodo 
pendenza di triodo 
pendenza di tetrodo 
volt 

tensione anodica 

valore massimo della tensione anodica nella 

direzione di blocco 

tensione di alimentazione 

valore effettivo della tensione alternata da 

raddrizzare 

tensione di griglia 

tensione di griglia di comando 

tensione alla 3.a griglia 

tensione alla 4.a griglia 

tensione di entrata 

tensione di uscita 

tensione di uscita all'inizio della corrente di 

griglia 

watt 

dissipazione anodica 

1. coefficiente d amplificazione 

2. con condensatore: microfarad 
micro-ampere 

coefficiente d’amplificazione della griglia di 
comando riguardo alla griglia schermo 
ohm 
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S = 1,6mA/V 
yu = 100 
Ri = 6Z5k 
Pa = max 2*1W 
Req = 




S = 6,2mA/V 
yU^5 
Ri=5,8k 
Pa = ma* 2W 
Req.= 



89A 



S=1.6m À/V 
/u = 100 
Ri = 62.5k 
Wa a max.1W 



S- 9.3mÀ/V 
AJ-tó 
Ri=4.6k 
Pa = ma* 2.7W 
Req. = 



S= 7mA/V 
yu= 15 
Ri= 2,15 k 
Pa = rnax.10W 
Req.= 



fff 



S = 1.9mA/V 

/j =16 

Ris8.5k 
Wa = max.2.5W 









S= 6,8mA/V 
/j= 43 
Ri= 6.3k 
Pa = max.1,5W 
Req.= 


\5 

j \ 

0 6 


B7G 




$= 6.4mA/V 
yu= 39 
Ri=6,1k 

Pa = max.2*2W 
Req.= 


lj^^6 

2 


m? 




4 5 



S= 7,2mA/V 
yu= 36 
Rì= 5k 

Pa = max.2 x 2W 
Req.= 




S=7,6mA/V 
yu= 10 
R i= 1.3k 

Pa = max. 2*10W 
Req.= 


i.a 




j3;¥ 

Ri= 5£k 

Pa = max.2x2W 
Req,= 




S= 8 mÀ/V 
yu= 45 
Ri= 5,6 k 

Pa = max.2x2 r 2W 
R eq.= 


B9A 




S= 2.2m A/V 
aj= 17 
Ri=7.7k 
Wa=max.3.5W 
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S=2m A/V 
yj = 20 
Rì=10k 

Wa = max. 2.5W 




S= 1,6mA/V 
yu= 56 
Ri=22.5k 
Pa = max.2*1W 
R eq.= 




S=2,6mA/V 
yu= Ì0 
Ri=7,7k 

Pa = max.2*3.5W 
Req.= 




B9A 


S= 5,5mA/v 
yu = 6,6 
Ri- 1,2 k 
Pa = max 
Req.= 




S = 9,8mÀ/V 
ju = 62 
R ì = 6.3 k 
Pa = max.1 W 
Req.= 




NUVISTOR 


S = 9mA/V 
yu = 62 
R i = 6.9 k 
Pa = max.1W 
Req.= 




S=5,5mA/V 

Ri=10.9k 

Pa = max.2*25W 
Req.a 











S=1t,5mA V 
aj= 3S 
R i - 3.1 k 
Pa = max. 1W 
Req.= 





S= 6,7mA/V 

yu-14 

Ri«2k 

Pa = max.2,3W 
Req.t= 





S=1Q,5mA/V 

yj-80 

Ri«8k 

Pa*max.2,2W 

Raq.s 



B7G 




S-9mA/V 

yu-75 

Ri-8k 

Pa = max. 2.2W 
Raq.= 



B7G 




S-Ì2,5mA/V 

/J- 

Ri=2.5k 

Pa=max.2xl.8W 

R*q.= 




S= l,6mA/V 

yu= 100 

Ri=62,5k 

Pa = max. 2x 1,2W 

Req.= 





S= 11,5 m A/V 
yu = 6Ó 
Ri= 5,2 k 
Pa= max. 2,5W 
Req.= 




B9A 
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analizzatore 

universale 

V 33 

• Sensibilità 20.000 fi/V 

• Dispositivo di protezione 

• 44 portate 


caratteristiche 

Tensioni c.c.: 0,3 - 1 - 3 - IO - 30 - 100 - 300 - 1.000 - 3.000 V f.s. (20.000 fi/V). 

Tensioni c.a.: 3 - 10 - 30 - 100 - 300-1.000 - 3.000 V f.s. (2.000 H/V). 

Tensione c.a. (misuratore di uscita): 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - V f.s.; — 10 +51 dBm. 

Correnti c.c.: 50 uA - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 mA - 1 - 3 A f.s. 

Correnti c.a.: 1 - 3 - 10 - 100 - 300 mA - 1 - 3 A f.s. 

Resistenze: fino a 50 Mfl in 6 portate. Valori di centro scala: 7 fi - 70 fi - 700 fi - 7.000 fi - 70.kfl - 700 Idi. 
Dimensioni: 140x210x75 mm - Peso: 1,5 kg 


u 


N 


A 


O 


H 



S.p.A. 


STRUMENTI DIMISURA E DI CONTROLLO ELETTRONICI □ ELETTRONICA PROFESSIONALE 

□ Stabilimento e Amministrazione: 20068 Peschiera Borromeo - Plasticopoli (Milano) - □ Telef.: 9150424/425/426 □ 







































150 W 

800 W 

UK 735 

UK 740 

L. 6.500 

L. 7.500 


POTENZA 


CAD 


720 


725 


UK 730 


FUNZIONAMENTO DIPENDENTE 
DALLA FREQUENZA MUSICALE 


Sensibile alle frequenze acute - Impiego 
con lampade blu 

Sensibile alle frequenze medie - Impiegò 
con lampade gialle 

Sensibile alle frequenze basse - Impiego 
con lampade rosse 


POTENZA MASSIMA 800 W CAD. 


TIPO 

PREZZO 

UK 745 

L. 7.500 

UK 750 

L. 7.500 

UK 755 

L. 7.500 


LUCI PSICHEDELICHE CASUALI 


POTENZA MASSIMA 150 W 


PREZZO 


TIPO 


FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE 
DALLA FREQUENZA MUSICALE 


POTENZA MASSIMA 800 W 


TIPO 


PREZZO 


L. 6.500 


UK 735 


Impiego con lampade di diverso colore 


UK 740 


L 7.500 


GRUPPI PER LUCI PSICHEDELICHE 


150 W 

800 W 

UK 720 

UK 745 

L. 6.500 

L. 7.500 


150 W 

800 W 

UK 725 

UK 750 

L. 6.500 

L. 7.500 


150 W 

800 W 

UK 730 

UK 755 

L. 6.500 1 

L. 7.500 


uovo mondo 
ichedeliche 


Escluso il contenitore 





















































sony-TC-630 
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Il nuovissimo registratore Sony TC-630 interamente transistorizzato, costituisce un vero e proprio «centro stereofonico». Esso 
offre all’amatore più raffinato prestazioni elevatissime, flessibilità d’impiego e la robustezza tipica degli apparecchi professionali, 
fi TC-630 risponde pienamente alle norme internazionali HI-FI ed è adatto per la registrazione mono e stereo su nastri magnetici 
standard a 4 tracce. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

A 4 tracce, stereo o mono • 3 velocità: 19 - 9,5 • 4,8 cm/s • Risposta di frequenza: 30-^ 22.000 Hz a 19 cm/s - 30 -r- 13.000 Hz 
a 9,5 cm/s - 30^- 10.000 Hz a 4,8 cm/s • Rapporto segnale/disturbo: 50 dB • Distorsione armonica: 1,2% • Controllo del livello 
di registrazione su ciascun canale mediante microamperometri • Controlli: toni alti, toni bassi, bilanciamento, volume • 
Dispositivo effetto eco e SOUND-ON-SOUND • Entrate per: microfono, ausiliario, sintonizzatore, fono • Uscite per: altoparlanti, 
cuffia, linea • Potenza di uscita: 20 W per canale con altoparlante da 8 H - 
10 W per canale con altoparlante da 16 O • Alimentazione: 100 ■ 110 - 117 - 125 
- 220 - 240 V - 50/60 Hz • Completo di 2 altoparlanti posti nei coperchi del 
registratore e di due microfoni • Dimensioni totali: 454x506x294 • 

ZZ/8770-00. 



CATALOGO A RICHIESTA 


A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE 






























